






نألسا.. 





عرض وطلب وأسما رحسب المواصفان! 


عرب يرتدون للنصرائية 


[الصفحة 5] 





[الصفحة 15] 








جريدةالمسلمين الدوليةالاسبوعية 0 ير 
هته للجريدة تحتوى على أيات قرأنية كريمة. لذلك يجب احترام صفحاتها وعدم وضعها فى مكان غير لاتق 
أنستة الثالثة عشرة ‏ العدد (679) السيت 10 شوثئل 1418- 7 فبراير 1998 


1998 وممدجطء" 15 - 1418 لهاقطة .105 رم ةسكدة (679) .و)! عدكما 13 عساولا 





ل حي هلود مجر فى خا لياو 
عيه الفطر. قاموا باطلاق النار على المسلمين 
فى كشمير مما آدئ إلى مصرع خمسة رجال 
وامزاة وطفل وإصاية عشرة آخرينء معظمهم 
من المسذين والتساء. 

حاولت السلطات الهندية تيرير ذلك زّاعمة 


7 أن السلمين الذين تم قتلهم كانوا ضمن 
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0 توتر شديدة, إذ 
- يتوعدون 


مجموعة تدكون من 30 متظاشراء انطلقوا من 


أحد المساجد وهاجمو! الحنود بالحجارة. 


تمييزت الايام السابقنة لعيد الفطر بحالة 


خرج ممنتظاهرون 
ن لتقام قبل العيد بيوم 


5 متو المسلمين 
ولحده اندياما بعال 23 لمخصا في ريه 


يوم العيد فى قري ة كشميرية : 


هندوسية شمال ولاية «همالادان» الهنسسة 
ا م ا 7 
طيقا لما نشرته دالمسلمون» قى العدد الماضى. 

اعقب ذلك قسام السلطات الهندية في ثانى 
يام العيد بحملة اكتقالات داخل قرية مكادرائةا 
على مساقة 200 كم شمال مدينة «حاموم 

روى فسهود عيان فى القرية ما حنث 
بالتفصيل. وقالو!ا إنهم فوجكوا بزخات 
الرصاص تنهمر على رعوسهم. عندما طليوا 
بصورة سلمية من الجنود عدم اعتقال سكان 
القردة وتركهم يحتقلون بالعيد. 

وأوضحوا أن ثلاثة حجنود أطلقوا الرصاص 
عشوائياء مرتكبين مجزرة كبيرةء استهدفت 
أدرباء من مسذين ونساء وأطفال. 

وقال د. غلام نيى المدير التنفيذى للمجلس 


الأمريكى الكشميرى «©1:4 إن التقرير 
السنوى حول حقوق الإنسان الذى صدر فى 
0 ناير الماضي. أكد مقتل اكثر من 55 أئق 


كشميرى على ند القوات الهندية منذ عام 
0, كما أشار التقرير إلى الأرقام الرسمية 
التى تقدرهم بعثمرين آلف قتيل. 


الضحايا يا تم اكتشاف أمرهم بعد قيام قوات 
الأمن باعتقائهم ثم اعادت حَكْث بعضهم إلى 
أهلهم وعليها إصايات متعددة بالرصاص أو 
أثار تعنيب يارزةء واكتشفت جثث اخرى قى 
وقت لاحق 


واعان رقضه الكامل لاقتراح بوقف لإطلاق 


الندوس يذابحون مسنين وأطفاة ونساء 


اعتماق ع ا 1 أى 
1 ن تدمتع جزئيا كشسمير بحكم ذاتى فى كل 
الهند وباكستان حيث تتقسم حاليا. 

واكد أن الحل الوحيد المقبول للكشميريين 
هو منحهم حق نقرير المصير, قائلا إن كشمير 
لم تكن ابا جزما من اله وتنك هى رؤية 
الكشميرئين والأمم المتحدة والولايات المتحدة 
0 ب كي 
الكشميرية. 

ولس تعره ان امحل اشاح نقذ فو انحن 
السياسى من خلال المفاوضات التى يشترك 
فيهاكل من الهند وياكستان والقيادة 
الكشميردة. 18 


ارا رائبل..كيازمن,الرقيقالأبيض !! 


ل تحول الكيان الصهيونى إلى منطقة جذب 
رئيسية للرذيلة وبيع الرقيق الأبيض, بواسطة 
عصابات يهوبية ذات نفون وتاثير واسعين فى 
أوساط الأجهزة الآمنية والشرطة الصهدونية. 
تقوم هذه العصايات باستدراد أعداد كبيرة من 
المومسات من دول أجذبية متعددة. 
أكدت صحيفة :يروشاليمء الاسرائيلية 
الصادرة فى تل أبيب أن ارباحا طائلة تحققها 
اتعصابات من وراء هذه التجارة. واشارت إلى 
قيامها بالتحايل على عدد من القتيات 
الأجنبيات من غير العاملات قى مجال الرزيلة, 
واغرائهن بعقود عمل وهمية داخل اسرائيل» 
وعند وصولهن دكتشقن انهن وقعن ضحية 
عصابات منظمة, باجبارهن على ممارسة 
الرذيلة. وقالت الصحيقة إن الراقضات لذلك 
دولجهن معاملة وحشية وقاسية فى محاولة 
لابتزازهن. ومطاليتهن بدفع المبالغ التى انفقت 
عنيهن. وذلك نسد الطرق أمام من تحاول 
التخلص من براثن تجار الرقيق الأبيض. 


وأشارت الصحيقة إلى أن العصابات تبيع 
الفتاة إلى متعهدين يهود بميلغ 20 الف دولا 
وتسيطر مافيا يهودية من أصل روسى على 
هذا السوق فى قنسطين المحتلة. وأضافت أن 
النساء اللاتى يتم استدرادهن للعمل كمرييات 
أو نادلات يتم سحب جوازات سقرهن من قبل 
تلك العصابات. ويجبرن على العمل فى 
الدعارة. 

اوضحت انه يتم استيراد عشرة الاف امراة 
فى العام الواحد. بينما تقف جهات الامن 
الحكومية فى موقف ال متفرج. 

من جهة أخرى أصسيح قطاع من السهود 
الشرقتين الثدن فاجروا عن اليديء هدقا علذنا 
للعصابات اليهودية, وذلك بخطف أطفالهم. 
وذكرت مصادر اسرائيئية أنه رغم قيام يبهود 
اليمن بتقديم شكاوى متلاحقة, إلا أن خطف 
اطفالهم تحول إلى تجارة رائجي,. . وتشير 
تقارير إلى اختقاء أكثر من 50 طفلا بمنيا 
خلال السنوات الثلاث الأخيرق بينما اعترف 
«املى ميشلى» وزير العمل الاسراقيلى باختفاء 
0 طفل يهودى خلال 10 سنوات. 12 
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نا كفل السعودية في ششهر شوال من العام 
بمشسيئة الله تعالى, مائة عام منذ 
نساتهاء للتى ارسى قواعدها الملك عبدالعزيز 
آل سعود يرحفه الله. 
وحملت هذه النشباتء فى ثتنياها , منجزات 
اسلامية, امتدت ثمراتها الئ ا مسلمين جميعاء 
وصلرت السعودية, بما حباها الله من شرف 


الثقة بالله سبحاته وتعا 3 
ا وتعالىء ثم على الجهو: 

افرز الاستقرار منجزات اسلامية وتعليمية 
وتريوية واجتماعية واقتصابية وصحية 
وترة وتشكلت الصورة ال معاصرة 
للمجتمع السعوبى. المتفاعل مع قضايا أمتل. 
ومع معطيات العصر يما كفل لهذا اح 
يعادل بين اصالته ومعطيات التحديث 


خدمة الحرمين الشردفين: ورعاية ضدوف بيت :| المختلقة. 


الله الحرام , : تمثل عمقا استراتيجيا اسلامياء ' 


ولم يخذل هذا العمق الإستراتيدى الآمة فى 
أي وقت من الأوقات, فقد كانت السعوبية 


5 ولاتزال السند الذى لاي تخلى عن اداء الدور, 
] - المنوطيه. '. 

7 وكان الملك عيدالعزدز ‏ برحمه الله إستعاد 
1 الرياض فى 
1319ه, مصبتدةً بذلك عهد «البولة السعودية 
الثالققمر 


السوم الخامس من شوال عام 


واعطت هنه البداية التاسيس الحقيقو 
. جتمع الأمن والأمان الذى ازال حقبة من 
الزمنء كان المرء قيها دكاد لادامن على نفسه. 

اثدولة السعودية ية الاولى نشات عام 57ةاه 
على يد الإمام محمد بن سعود وشهد ذلك العام 
مؤازرة ومناصرة دعوة الشيخ محمد ين 
عبدالوهاب الذى دعا الى الاسلام الصحيح 
والى الحيأة الاسلامية الصحيحة البعيدة عن 
اليك 
وى يلد تصل نسبة المواطنين والمواطنات 


الذين تقل اعمارهم عن 15 - عاما لايد من 


وانخفضت نسية الامية بين المواطنين فى 
السعودية خلال عشرين عاما بنسبة الثلثين 
تقريبا وكاتت مصلحة الاأحصاءات العامة 
دوزارة التخطيط كشفت ان نسية الامية بين 
المواطتين الذكور بلغت 569/ فى الحام 1413ه 
قى حين كانت 523/ فى العام 1394ه. 
0 ونتيجة لاستتباب الآأمن والأآمان» بعد توحيد 
المملكة, تزايدت أعداد الحجاج من عام الى 
لكين جد أن كانت ادا م قتناقص سبي 


. [الصقحة 168] 


افجوشياء عبد اللهحض ‏ - 


0 تلوح بوادر ازمة فى العلاقات بين 
عوسكو وردان تنيب إضراد الرقيس 
الانجوشى على ادخال نظام قضاكى يعتمد 
على أحكام الشريعة الإسلامية فى جمهوريته. 

ومعروف ان الرئيس روسلان ن عاأشوف - طرح 
على بركان جمهورية الانجوش - 


. الشعب ‏ مشروع قانون ن حول القضاء ينص 


على تعدين خردجى المعاهد العالية الإسلامية 
فى مناصب القضاأة فى المحاكم الانجوشية 
بعد أن كانت تلك المناصب محصورة قى 
خريجى كلدات الحقوق. 

فعام في أول اوس القادم. في ان" الشعبى 


0 الأمن والقضاء الجدحيد . الذى يمشح 
لرئيس الجمهورية حق تعيين رؤّساء المحاكم 
والقضاة فى المدن والإقاليم وكذلك رؤساء 
هيئات النياية العامة ووزير دلخلية 
الجمهورية دون أخذ موافقة مسبقة من المركز 
الاتحادى. 

ويدا الرئدس عائشوق فعلا يتغيير بعض 


الموظفين الجالسين فى مكاتيهم بموسكو 
بالشخصيات ذات الكفاءة التى يجب تعديتها 


ية. العم الامنراني أيه جمهورية الأنجوش تطبق أحكامالشريعة. 


7 7 وسم خريّطة متفائلة المسققبل: القاكم على 





مشاعر من الارتباح آبداها الآنجوش تجاه التوجهات الجديدة لتطييق الشريعة 


فى هذه المناصب. 
منافسو الرئيس عائشوق فى ا معركة 
الانتخابية الجارية فى الجمهورية الآن 
يعترضون على مواقفه, ويؤكدون ان القانون 
الجديد سيؤدى إلى زيادة وتقودة صلاحيات 
رئيس الجمهورية, وانهيار النظام الأمنى 

والقضائي: . . 
وآدلى المتنافسون وهم عيسى كوستويف 
ومحمد سولتيجوف وبوريس أوزدويف 
يتصريحات طالبوا فيها الناخبين بعدم تاييد 


مبادرة رئيس الجمهورية. إلا انهم جميعا 
يؤكدون ضرورة ادخال نظام قضائى قائم على 
أحكام الشريعة الإسلامية, لآن جميع أبناء 
جمهورية الانجوش هم من المسلمينء نذا فمن 
الطييعى مراعاة لش ريعة فى الأحكام 
القضائية. 

فرص روسلان عائشوف فى الفوز قى 
الانتخابات القادمة كبيرة جداء لثقة الناس به 
بعد الاصلاحات الاقتصادية التى شهدتها 
الجمهورية فى عهده. الا 


يب ٠ ٠‏ 
تهديد بحرمان سراييفو 

٠‏ ب 
من المساعدات 
سرابيقو., امسلمون, ١‏ 

[] تئقت سراديفو تهديدا من يعض الدول 
اللشاركة فى عملية سلام البوسئة, يطالبها 
بتسهيل عودة اللاجئين غير المسلمين وإلا 
سيتم حرماتها من قسم من المساعدات 
الاجنبية. 

التحنير تلقاه المسؤولون المسلمون 
البوسنيون خلال مؤتمر خصص للوضوع 
عودة اللاجئين الذين شكئون اقليات فى 
العا عمو البوستية ذات الاغلبية المسلمة 
١‏ 

وتقول للفوضية العليا للاجثين التابعة 
للامم المتحدة إن سراييقى تضم نحو 19 ألف 
صربى و21 آلف كرواتى من مجموع سكائها 
البالفين 380 الفا. وكان نزح 130 ألف صريى 
عنهاء وعاد إليها لاحقا 5600 بعد رفع الصرب 
حصارهم عنها. وخلال إحصاء اجرى عام 
1 بلغ عدد الكروات 35 ألقا. 

وتسعى تنك الدول فى العام الحالى إلى 
إعادة 20 آلف لاجئ غير مسلم على الاقل إلى 
سرابيقو, وييدى الوضع غير منسجم مع وضع 
مدن اخرى يشكل الصرب أغلبية فيها, 3 
تزال عودة سكانها المسلمين تجد صعويات 
كبيرة, وبعضهم عجز تماما عن العودة أو وجد 
مساكنه ماهولة باسر صريية رفضت الخروج 
منهاء كما تضع السلطات الصربية والاحزاب 
القومية المتطرفة فى تلك المدن عراقيل كبيرة 
أمام عودتهم. الا 








:. انفجاراتفى داغستاق ١‏ 


داغسنان. عبد الل حسن 


تشير كافة الدلائل إلى ان دأ سقان لن 
قتتشهد الأمن والامستقرار فى الأشهر القامة بعد 
كارك عوادة الاقجير فى #اصلة ساني 
ا ١‏ 


0 الل 


الحفهورية المجاورة. لأنها نفسها عانت وما: 


وجي ب ا 
القبجوم على 
















: (-. ونبدو أن سبلسلة العفلدات 4ل 






3 ا 0 : وحَزْبٍ تركيا الديمقراطية, التى تعتبر 





أتقرة.كمال خوجة 


لاقرر اأعضاء حزب الرقاه مواصلة 


0 ,طريقهم من خلال الحزب الديمقراطى 


الممثل قي البرمان بدلا من حزيهم الذى 
سيققد شخصيته الاعتيارية بمجرد نشر 
قرار المحكمة العليا بحله فى الجريدة 
الرسمية. 

يراس الحسسزب 
الديعقراطى البروقسور 
كوركوت اوزال شقيق 
الرئيس الراحبل 
تورجوت اوزالء وهو 


وركوت قام بزيارة 
للمركز العام لحزب 
الرقاه يوم 15 بناير 
الماضىء» و1 
ياريكان وعرض عليه 
أن يواصل الرفاهييون 


-اسماعيل البتكين المحامى الخاص السايق 


نواب الرفاه ينضهون للعزب الديمقراطى . 





م 'نشاطهم السياسى من خلال الَجْرِي ‏ 

:1 الديمقراطىء وبعد صصدور قرار إلحل نقل 
اللديقة. .| الاقتراح إلى لنميكة العليا للحزب التي 
: كين مجلس الدولة فى داغسنتانه 8 زات أن حصزي ١‏ 9 


امتدادا لكرفام. وقد يواجه خطر الحل من 
قبل المحكمة العليا. 

ويخسى اريكان الا تقوم التفكزة 
الإسلامية قائمة بعد كل هذه الجهودء لذلك 
كان لابد من عذوان بتجه إليه النواب المائة 
والسيعة وأريعون دون أن ينقرط عقدهم. 
وكان الراى الراجح أن الحزب الديمقراطى 
هو العتوان الأتسب. 
ناعتياره أول الأحزاب 
اليمينية فى تركياء ' 
: وأسسهة رئيس الوزراء 
الراحل عدتان مندريس» 
بالإضافة إلى أنه لا 
يعتبرلدي الأوساط 
المهيمنة علي القرار فى [ 
تركيا اعتدادا للرفاهء 
اا والسبب الآخر فى 

:إختسيار الحزب 
اليم قراطى هو 
الحيئوئة دون تاكل 
الأصوات وتوزعها بين” 
الأحزاب اليمينية الأخرى فى الانتخابات 
للعامة. . 

ويقول اللراقيون إن هذا القرار يسحب | 
السساط من تحت كثبر من الأحزاب 
اليمينية مثل الوطن الأم والطريق 0 


منها نقسها امتداد؛ لحزب مندردس. 18 















وزيرداخلية فرنسا. 
استيعابكامل للمسلمين 
بلريس,, المسلمون, 


ل] اكد وزير الداخلية الفرنسى دجان ييار 
شوقنمان» رغبة حكومته قى إعطاء الإسلام 
المكان الى يستحقه عبر استيعايه بشكل 
كامل. وأوضح فى رسالة إلى مسلمى فرنسان 
أن هذا الاستيعاب سيتم فى إطار الشتروط 
نفسها التى طبقت على الديانات الأخرى ديما 
بتطايق مع علمانية قرنسا ود صا 
موجبات انون عام 1905 حول فصل الدين عن 
الدولة. 


ويد على دق المسلمين المقسروع فى أن 
تكون نهم أماكن عدادة لائقة ومناسية, مطالبا 
الدلديات يتعويض المسلمين القفرنسيين فى 
هذا المجالء وتشجيعهم لعمل ذلك. إلا آنه عير 
ماو ا ا امم 
التى تحمل صفة تمثيلية حقيقية للإسلام فى 
فرنسا يسيئان إليه. 

وأوضح أن فرنسا تشجع المسلمين على 
إبجاد الخواب المناسب لهذه المسانة الصعية. 
إلاانها لاترغب يفرض خياراتها فى هذا 

لعتك رفن قرا حوفي 4 كاين انتج 


ويشكل الإسلام الدياتة الثائية فى فرنسا بعد 
الكاثونيكية. 9 







فى حال ةتدميرا مسجد الأقضى: 


اتوقع حربيين السلمين والهود فى بريطائه 


0 كاتية مسلمة فى 
مجنة «كبيو نيوز» الاسبوعية قى إثارة جدل 
كسم فى اوساط الجالية اليهودية قى 
بريطائياء حذرت الكاتبة سمية حسن اليهود 
من التمادي فى اعتداءاتهم على المسجد 
الأقصى. مشيرة إلى ان مثل هذه الاعتداءات 
من شائها أن تثير كل مسلم قى أى مكان من 
العالح. 

ونشسرت صحيفة مجوش كرونيكال 
اليهودية اليريطاتية فى عددها الآخير تقريرا 
زعمت قيه أن سمية تبشر بارنكاب مذايح ضد 
اليهود قى بريطانياء واصفة إداها ينها تنتمى 
للجيل الثانى من المسلمين البريطانيين 
المعرضين لتبنى اقكار «متطرقة» على حسب 


 اهمعز‎ 

وجاء فى المقالة انتى كتبتها سمية حسن أن 
«الصهاينة يسعون لتدمير ال مسجد الأقصى 
وقبة الصخّرة وإعادة بناء الهيكل المزعوم 
مكانهماه مشيرة إلى ان هذا الاعتداء يمهد 
لداخطر مواجهة بين المسلمين واليهود قى 
عصرنا الحالى» 

ونقلت عن لاكاديميين اسرائيليين قولهم إن 
«تفجير قنبلة الأقصى سيثير ملادين المسلمين 
فى العالم ويجمعهمح للجهاد ضد الدولة 
العبرية» وتوصل ياحثون من «مركر هارفارد 
حم كه إلى أن نجاح المخططات 


اليهودية ازاء المسجد الأقصى ١«يعنى‏ الدخول 
فى حرب عالمية ثالثة». 

وقالت الكائية إن اعتداءات اليهود المتكررة 
على المقدسنات الإسلامية تثير غضب المسلمين 
فى العالم, يمن فيهم مسلمو أورويا الذين 
يعيشون جنبا إلى جنب مع اليهود 
الأوروييين» محذرة من حدوث ردود فسعل 
غاضية لو نفذ المتطرقون السهود مخططاتهم 
الهادفة إلى تدمير المسجد الأقصى. 

واضافت: «ان تعداد المسلمين فى بريطائيا 
مبلغ 7 أضعاف تعداد اليهود, وليس هناك 
الكثير ليفقدوه امام ضياع مقدساتهم» مشيرة 
إلى أن «مسلمى بريطائيا بالتاكيد سيتمكنون 
من تقليص أعداد اليهود البريطانيين» وكذلك 

المعروفة.. 

يشار إلى أن تعداد المسلمين قى دريطانيا 
صل إلى مليونى نسمة, فى حين أن تعداد 
البهود هو 300 آلف نسمة. وقالت سمية حسن 
إن «هذا المنظر الكثيب قد يمثل أكبر حرب 

أهلية سيشهدها هذا اليلد مدذ عهد كرومويل», 

فى إشارة إلى «أوليفر كورومويل» (1999- 
5) وهو زعيم سياسى وعسكرى انجليزي» 
هزم الملكيين وأعلن الجمهورية عام 653 لم 


ايح اطق اي كج الاك 


لاسسالعا ان كواجس 


عع ل سد 


«صاح راع عراس عام بج إصداك 
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| 
ولى العهدالسعودىن ‏ | 
رارالعلماءفى منارلهم , 





ورئيس الحرس الوطنى بزيارة العلماء 


© فى منازلهم يعد أنتقدم جموع ] 
3 الملسلمين لأداء صلاة العيد يجامع ع 
الإمام تركى بن عبدالله بالعاصمة | 
٠:‏ السعودية الرياض. حيث زار كلا من 3 
:أ سماحة الشيخ عبدالمزيز ين عبدالله بن ,| 
:]1 بان مفتى عام السعودية ورئيس هيئنة !]| 
ع كبار الطماء وإدارة البحوث العلمية لم 
والاقتاء. ووزير العدل د. عبدالله بن 7 
محمد ين إبراهيم أل الشيخ. والشيخ 

عبدالعزيز بن عبدالله ال الشيخ - عض | 
: هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع !! 
“| الإمام تركى ين ع بدالله بالرياض. ل 
:1 والشيخ إبراهيم ين محمد بن إبراهيم 7 


آل الشيخ وزير العدل السايق. والشيغ 
عبدالعزيز ين محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ ‏ المستشار بالديوان الملكى, 
والشيغ ناصر ين حمد الراشد - رئيس 
ديوان المظالم, والشيخ محمد بن 
إبراهيم بن جبير ‏ رئيس مجلس 


الشورى. والشيخ صالح بن غصون. 19 
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الشيخ أحمد ياسين : 
الاحتلال الصهيونى 
لايههم لغة الحوار 


[] غزةء,المسلمون, 


الروحى: إنه إذا مسا 
أخفقت الأساليب 
السلمية فى إزالة 
الاحتلال الصهيونى 
للللللش0ق00 ) لاوراضى الفلسطينية 
الشيخ أحمد ياسين ولايد أن يكون الكفاح 
المسلح هو اليديل. وأضاف: إن من يحتل 
أراضى الغير بالقوة ويستمر فى فرض احتلاله 
لها يالقوة ورفض الانسحاب منها فإن الاحتلال 
فى هذه الحالة لا يزول إلا بالقوة وأن الكيان 
المسهيونى ككيان قاتم على الاختلال 
والاغتصاب لا يقهم لغة الحوار لأنه يوجه 
رصاص جتوده لصدورنا ويواجهتا بقوته 
السلحة لذا فلايد والحالة هذه من مواجهته 





بالمقاومة اللسلدة لكى نزيله عن أرضنا وكاهل . 


وشدد الزعيم الروحى لحركة المقاومة 
الإسلامية حماس فى تصريحات أفضى بها قى 
غزة على أن القدس ستكون عاصمة الدولة 
الفلسطينية المستقلة أجلا ام عاجلا. ولا يمكن 
التنازل عنها فى أى ظرف من الظطروف محذرا 
فى الوقت نقسه من أنه إذ! ما اعتبى الصهاينة 
على الممسجد الأقصى فإن ذلك يعنى نهاية 


الكيان الصهيونى. 
وقال: إن الكيان الصهيونى فتح خط 
المقاوضات مع منظمة التحرير القلسطيتية ثم 


أوصل هذا الخط إلى نقق مظلم ومغلق. 19 


مقديشو على محمد حلنى 

عقد زعماء الفصائل الصومالية فى 
مقديشو اجتماعا كبيرا فى مقديشو السبت 
الماضى لبحث سيل تنفيذ بعض الينود الهامة 
التى تم الاتفاق عليها فى اعلان القاهرة فى 
ديسمير الماضى. 

وشارك فى هذا الاجتماع كل من حسين 
عيديد وعلى مهدى وعشمان عاتو. زعماء 
الجبهات التى تسيطرغلى العاصمة ‏ بالإضافة 
إلى شخصيات اجتماعية وسياسية صومالية 
برعاية وفد خم من الجامعة العربية والحكومة 
|الصرية. وقد خرج الزعماء الثلاثة بعد عدة 
ساعات استغرقتها جلسة الاجتماع الذلقة فى 
فتدق (كاه) الششتقيالعاصمة إلى قاعة المؤتمرات 
ليعقدوا مؤتمرا صحافيا مقتضمبا تناولوا قيه ما 
تم بحثه فى الاجتماع الذى كان أول لقاء علنى 
كامل يعقده الزعماء الثلاثة بعد انتهاء مؤتمر 
القاهرة فى ديسمير اللأضى. 

وأهم النقاط التى توصل إليها المجتمعون 
كانت حل وضع العاصمة مقديشوء واعادة فتح 
الميناء والمطار الدوليين فيها وتشكيل إدارة 
موحدة وفعالة للعاصمة بالاضاقة إلى حل 
المبليشيات القبلية لتحل محلها شرطة محلية نقوم 
بحماية الأمن فى العاصمة والقاء الخط الأخضر 
الذى كان يقسم العاصمة متذ اندلاع الحرب 
الأهلية قبل عدة سنوات. 

وتم أيضا تشكيل لجنة تفاوضية تتكون من 
0 عضوا يمون 7 قيائل كبيرة تنتمى إلى 
قبائل الهوية 1149/15 70 لكل قبيلة وتكون مهمة 
هذه اللجنة الموسعة التصديق على الاقتراحات 
والأعمال التى تقدمها اللجان الفرعية لتوحيد 





الجامعة العربية ومصريتحركان لإحباط الضغوط الأثيوبية والإيطالية 


وفى آخر سلسلة من اجتماعات هذه اللجنة 
الموسعة عقدت فى قتدق (رمضان) واتضم إليها 
عدد كبير من الوجهاء والأعيان والمثققين ورجال 
الأعمال والسياسيين السايقين أعطوا تأبيد 
للخطوات الجارية بشان إعادة الاستقرار إلى 
المديئة القسمة وتوحيدها وكان كل من على 
مهدى وحسين عيديد وعثمان عاتو حاضرين 
آثناء قراءة البيان الختامى للجنة الموسعة كما 
تجرى اللفاوضات بين حسين عيديد وقبائل 
(رحناوين) للترتيب لانسحاب ميليشيات حسين 
عيديد من بيداوا والمناطق الأخرى قيل موعد 
انعقاد للؤتمر الوطنى الموسع فى منتتصف 
فبراير الجارى 

وقيما يتعلق يموعد انعقاد المؤتمر الوطتى 
الموسع المزمع عقده قى مديتة بيدأوا فى 15 من 
الشهر الحالى فإن زعماء الفصائل اكدوا على 
أنه سيتم عقده قى الموعد المحدد إلا أنه من 
الناحية القعلية قد يتآخر لبضعة أيام لاستكمال 
الترتيبات اللازمة لوصول الوقود إلى المدينة, 
قيما بدأت المقاوضات بين جانب عيديد وقبائل 
(رحناوين) التى تسكن التطقة, وتصر قيادات 
هذه القبائل على ضرورة اتسحاب ميليشيات 
حسين عيديد من كل الأراضى التى تسيطر 
عليها هذه الميليشيات من جتوب وغرب الصومال 
كشرط اساسى لعقد الؤتمر الوطنى حسبما 
أتفق عليه فى اعلان القاهرة. 

وتأتى هذه التطورات فى وقت تشهد الساحة 
الصومالية تحركات ساخنة محلية واقليمية 
ودولية بعد الجمود الذى اكتنف المفاوضات 
الصومالية فى الستوات الماضية. وكادت 
المفاوضات التى عقدت فى تلك الستوات أن 
تسفر عن نتائج طيبة واتفاقات رنانة إلا انها لم 





تجد طريقها إلى التنفيذ يل أصصبح كثير متها 
مثار اشتباكات مسلحة بين اليليشيات القبلية 
المختلفة إلى أن جاء مؤتمر القاهرة ليتحول مسار 
المصائلحة الصومالية حيث شارك فيه جميع 
زعماء الجهات الصومالية ‏ المسلحة منها وغير 
للسلحة ‏ عدا محمد إبراهيم عقال حاكم شمال 
الصومال. 

وقى بادرة جديدة أرققت الجامعة العربية 
والحكومة المصرية زعماء الجيهات الصومالية 
الذين عادوا إلى البلاد مؤخرا بعد مؤتمر القاهرة 
يعثة كبيرة تزيد على 20 من الدبلوماسيين 
والخبراء القنيين والصحافيين ورجال الاعلام 


الميليشيات بدات تنسحب من شوارع مقديشو 


للتاكد من التزام الفصائل الصومالية بتنفيذ بنود 
اعلان القاهرة. 

وتتبهت الجامعة العربية والحكومة اللصرية 
على السواء هذه المرة إلى الظاهرة المعروفة فى 
الساحة الصومالية وهى أن رزعماء الفصائل إذا 
وقعت أتفاقات محسالحة أو عقد مؤتمر فى مكان 
ما يعد مضى مدة وجيزة تنسف متغيرات اقليمية 
أو دولية كل ما تم انجازه لتحول هذه الاتفاقات 
إلى حبر على ورق خاصة وأن زعماء الجبهات 
بأتوا يستجيبون لكل التداءات التى توجه إليهم 
من هنا أى هتاك بغض النظر عن خدمتها للقضية 
الصومالية أو معارضتها لها أصلا. مما أدى 


جدود مكلفة فى مد يسو لإنجاع مؤتير المصالحة 


إلى ضياع القضية الصومالية وويسط هذا 

الممجيع من المبادرات الغامضة. 
ويبدو أن الجامعة العربية عزمت الآن على أن 

تباشر يتقسها المتابعة الدقيقة لسير أغمال 
المصالحة الصومالية وتتفيذ ينود اعلان القاهرة 
وعدم أعطاء زعماء الفصائل الصومالية فرصة 
للاستماع إلى السياسات المصلحية التى تقودما 
اثيوبيا وايطاليا أللتان تسعيان إلى عزل القضية 
الصومالية عن محيطها العريى قى هذه الظروف 
التى تجلى فيها أهمية موقع الصومال 
الاستراتيجى للأمن القومى العريى والإسلامي 
وفى ظل التغيرات السريعة التى تمر يها المتطقة 
تمهيدا لترتيب أوضاع المنطقة والتوغل 
الصهيونى فى أريتريا واثيوبيا وجنوب السودان 
ومنطقة البحيرات العظمى. 

ولم تخف الحكومة الاثيوبية يفضها الشديد 
على اللصالحة الصسومالية التى تم اقرارها فى 
اعلان القاهرة وأحيت من جديد الزعم يمخاوف 
أتدلاع الحرب الأملية فى المسومال والتطرف 
الإسلامى فى المنطقة. كما أن الحكومة الايطالية 
تسعى لاستقطاب عناصر صومالية قيادية موالية 
لها لخلق معادلة أخرى فى النزاع الصومالى 
ويسثل توجه محمد إبراهيم عقال إلى ايطاليا 
وزيارته لها فى هذه الأيام يمثل مؤشرا قويا على 
ذلك 


المراقبون هنا يؤكدون أنه إذا تم تنفيذ ينود 
اعلان القاهرة وتخطى العراقيل الاثيوبية 
والايطالية والاستمرار فى مواصلة الطريق 
لايجاد كيان صومالى متماسك فإن الأزمة 
الصممالية التى طال أمدها ستشهد انفراجا 
ملحوظا لتحقيق وقاق صومالى شامل فى مرحلة 
ما بعد اتعقاد المؤتمر الوطنى الموسع فى بيداوا 
فى متتصف الشهر الحالى. 8 








مدل 15 شخصافى حا 


الجزائر, المسلمون» 

[] مسلسل الذابح لم يتوققف فى الجزائر فقد 
قتل 15 شخصا كأنوا على متن ثلاث سيارات 
فى محلة تعرف ياسم عين جِيج فى ولاية تلمسان 
«اقصى غريى الجزائر» على يد مجموعة 
مسلحة. واضاف البيان أن قوى الامن يدأت على 
الفور عملية بحث وملاحقة للمهاجمين. ويبدى ان 
القتلى تم اعتراضهم على حاجز مزيف اقامته 


وتشهد ولاية تلمسان المتاخمة للحدود مع 
المقرب كثيرا من اعمال العنف منذ يضعة 
اسابيع. فقد ذكرت مصادر صحفية أن مجموعة 
مسلحة اقتحمت قرية صبرا وقتلت عشرة 
اشخاص من عائلة واحدة. وسممت قتاة للمياه 
مما ادى الى تسمم اثنى عشر شخصا من 
السكان الذين نقلوا الى الستشفى. وترقع 
مجزرة عين يج عدد المدنيين الذين قتلوا خلال 
اسيوع الى 55 خلال اعتداءات ومجازر تعزى 
الى المجموعات المسلحة. وذكرت صحيفتا 
«ليبيرتيه» و«الاخبار» ان قنبلة انقجرت فى قاع 
الجيل قرب جيجل 300٠‏ كلم شرق الجزائرء ممأ 


استمرارمسلسل المذايح 


اسفر عن مقتل 
شخصين واصسابة 
ستة آخرين بجروح. فر 
كما ان عبوة ناسفة 
انفجرت لدى مرور 
شاحنة على طريق 
بلدة سيدى بلفعباس . 
مما ادى الى مقتل 
شمسة اشخاص 
واصابة ثلاثة آخرين 


بعيروح خطرة. 9 
واضافت ان اريعة 
اشخاص أخرين قطوا 
فى اليوم تفسه فى حين اسيب خمسة آخرون 
يجروح فى هجوم شنه مسلحون على سيدى 


على شريف :380 كلم غرب الجزائر». وقألت 
الصحيقة ان تدخل حرس المحلى وهم من 
المدثيين المسلحين دفع المهاجمين الى الفرار 
وتفادى وقوع مجزرة. وأشارت الصحيقة الى 
ذبع راعيين وطفل فى الشالثة من العمر فى 
النطقة نفسها ‏ 


طفل وسط ركام منزل دمرته جماعات العنف 


جروهمى غربي الجرائر 






اخ 8 


وذكرت محسادر ان حساتي عيد الكريم الملقب 
أبى اليرق حساتى وهى ضابط سايق فى الدقاع 
المدنى ومعاونيه عيد القوى كامل الملقب ابو 
سلمى الذى سيق ان قر من السجن وعلى 
يوشريط قتلوا فى عمليتين قامت بهما قوات 
الامن. وفى منطقة معسكرة قضت قوات الامن 
على مجموعة مسلحة بين افرادها الدع بختى 
وهى قائد احدى الكتائب. 8 


تركمانستان ترسم حدودها فى بحر قزوين 


موسكو جمال حسين 


ل] أصدر الرئيس التركمائى ٠«صير‏ مراد 
نيازوف» قرارا يترسيم حدود سيادة 
«تركمانستان» فى بحر قزوين. وترى «عشق 
أباد» أن ترسيم خط الحد الوسط يوفر فرصسة 
لتسوية النزاع مع أذرييجان حول حقلى النفط 
«تشيراق» و«أثرى». 

وتشير الدلائل إلى ان «ياكى» ودعشق اباد» 
ستستطيعان التوصل إلى اتفاق بينهما من دون 
الانتظار لحين يتم تحديد النظام القانونى لبحر 
قزوين بمشازكة' الدول الأخزى المطلة على البحر 
(روسيا وكازاخستان وايران)- 

وتسنير المياحثات حول ذلك بيط ولا يمكن أن 
يقول أحد متى ستوقع الدول الخمس اتفاقية 
بخصوص استثمار تروات بحر قزوين. وقد بدأت 
«أنرييجان» ياستخراج التفط من موقع بيعد 
0م عن شاطثها. قجهاز الحفر موجود فى 
حقل «تشيراق» وسيقام جهاز المفر فى حقل 
«أذرى» عما قريب. 

ولكن إذا تم تقسيم البحر إلى قطاعات وفق 
اقتراحات «ياكوه فيقع الحقلان المذكوران ‏ برأى 
«عشق اباده فى القطاع التركمانى. 

وللآن كانت «تركماتستان» تدعو إلى استغلال 
موارد البحر بصورة مشتركة. ومن هتا ريما 
كانت «تركمانستان» الأقرب لموسكو وطهران. 


وأعلن الرئيسان التركمانى والأذرييجاتى فى 
اعقاب اجتماعهما فى طهران مؤخرا 
استعدادهما للخروج من المأزق فاتفقا على 

وعقدت اللجنة الثنائية أول اجتماع لها قى 
كويتهاجن بحضور وزيرى خارجية الدولتين 
«بوريس شيع مرادوف» ووحسين حستوف» 
اللذين أصدرا أوامرهما لفريق من الخيراء 
اللختصين برسم الخرائط والقانوتيين يبدء العمل 
لاعداد اتفاقية. ويبدو أن كل طرف سيعطى 
للطرف الآخر حق الامتياز فى استثمار حقول 
النفط والغاز المتنازع ظليها. ويالتالى يحسبح 
تقسيم بحر قزوين واقعا ولا مكان للحديث عن 
استغلال مكامن النفط والغاز ف بحر قزوين من 
قيل الدول المطلة على البحر كافة بصورة 
مشتركة. 


وإذا أعلنت روسيا طرح اللناقصة لاستثمار 
حقول النفط فى شمال بحر قزوين (دخلت حلية 
المناقسة هناك شركتا «لوكويل» و«يوكوس») 
وافقت فى الواقع العملى على أن يتم تقسيم 
البحر رغم أن وزارة الخارجية الروسية تستمر 
فى اعلان احتجاجها على «حملة الاستيلاء على 
حقول النفط والغاز من جاتب واحد». وجدير 
بالذكر أن «كازاخستان» أيضا تطرح الادعاءات 
بملكيتها لحقول النفط والغاز الكائنة فى شمال 
البدر. 15 








عمان., المسلمون, 


© يوادر الانتفاضة فى الاراضى المحظة بدأت تلوح مع 
زيادة اليئس من اى حلول سلمية فى الاراضى الفلسطيتية 
ومع زيادة ممارسات القمع الصهيوتى .فقد اطلق جنود 
الاحتلال الاسرائيلى قتابل الغاز المسيل للدموع والرصاص 
المطاطي لتفريق عشرات الشبان القلسطينيين الذين كاتوا 
يلقون الحجارة والّجاجات لإفارغة ياتجاه مواقع للجيش 
الاسرائيلى فى بيت لحم . 

وقالت مصادر فلسطينية ان شسخصين على الاقل من 
المتظاهرين اسييا بالاختتاق جراء استنشاق الغاز المسيل 


واستمر التوتر لليوم الرابع على التوالى فى بيت لحم 
ومخيم عايدة وحى الدوحة المجاور عقب وفاة شاب فلسطينى 
من حى الدوحة فى احد السجون الاسرائيلية قالت عائلته انه 
توفى يسبب التعذيب الاسرائيلى. 

وقالت مصادر فلسطينية ان الجيش الاسرائيلى اعلن متطقة 


بوادرالانتفاضة تلوح فى الأراضى اللحتلة 


جنر اهنال يطقرن تال امل لهو على ةلئان 


مسجد بلال ين رياح منطقة عسكرية مغلقة كما اوقف حركة 











إقصاء جماعة مجرم الحرب كراد جيتش 





السير بين القدس وييت لحم. 

من جانب أخر اقتحمت القوات الاسرائيلية بلدة بيت عوا 
الواقعة غرب مدينة الخليل بحجة اليدث عن مطلويين. 

وقالت مصادر محلية فلسطينية فى البلدة ان الجتود 
الاسرائيئيين اعتدوا على احد المواطنين بالضرب كما قاموا 
يتحطيم الاثاث فى عدد من المثازل التى جرى مداهمتها. 

كما اطلق الجنود الاسرائيليون قذائقف مسيلة للدموع على 
مدرسة للبنات قي بيت لحم وان عددا من التلميذات تقل الى 
الستشفى وذلك فى أطار ممارسات القمع التى تمارسها 
السلطات الصهيونية. وكان الجنود الاسرائيليون يحاولون 
تقريق تظاهرة لفلسطينيين اخذوا يرشقونهم بالحجارة فى 
اطار صدامات تتجدد لليوم الرابع على التوالى فى هذه المديئة 
الخاضعة للحكم الذاتى القلسطينى. وسقط عدد من القتايل 
المسيئة للدموع داخل المدرسة مما اثار الذعر بين التلميذات 
اللواتى لذن بالقرار ويعضهن فقد الوعى. 15 


الشرطة الأوزيكية تطارد الملتحين فى الشوارع 


موسكو_عبدائله حسن 


[] ذكر القائمون من نامنغان قى أوزيكستان 
أن السلطات بدات مطاردة حقيقية لجميع 
اللتحين فى المنطقة بحجة انتماتهم إلى العناصر 
الإسلامية المتطرفة التى يتهمها الرئيس الأوزبكى 
.«إسلام كريموف» بمحاولة الاستيلاء على السلطة 
فى ديسمير عام 997لم. ويومذاك هاجم شياب 
مسلحون بعض نقاط الشرطة وأحرقو! سياراتها. 
كما اختطق مسلحون مجهولون مدير شرطة 
السير واقتادوه من بيته ثم قطعوا رأسه وعلقوه 
على باب بيت شقيقه. 
وتشير مصادر الهيئات الإسلامية إلى أن هذه 
الأفعال ارتكيتها عناصر إجرامية لا علاقة لها 
بدعاة الحق. كما أن السلطات الأمنية التى 
استشرى فيها الفساد وتبدى عجزها عن 
التصدى لعصايات المافيا والاجرام تريد اتهام 
الشياب المسلم البرئ يارتكاب أفعال هم أبرياء 
متها. ويشعرض الملاحقات بصورة خاصة 


2000 ع 2 اوه 5 
خلافات فى الكرملين شان مستقبل الشيشان 


الشباب الذين تلقوا العلم فى الدول العربية 
والإسلامية فى الأعوام الأخيرة لأنهم يحاولون 
نشر أصول الإسلام التى تعرضت للتحريف 
والتشويه كثيرا فى العهد السوفيتى بسيب 
انقطاع الناس عن مصادر العلوم الشرعية 
الحقة. ولا تنسى السلطات الأمنية القاء اللوم 
على الدعاة المسلمين ولاسيما العرب فى توتر 
الأوضاع فى بعض متاطق أوزبكستان. 

وفى الواقع إن حركة العودة إلى أصيل 
الإسلام تتدشسر بسرعة ويتعاطف الناس مع 
دعاتهاء أى أن التتيجة كانت عكس ما تتوقعه 
السلطات. حيث ينظر الأهالى إلى هؤلاء الدعاة 
يكونهم المدافعين عنهم من تسلط الآجهزة الآمنية. 

وغداة المام الجديد لجات طشقند إلى 
التضييق على وسائل الاعلام التى تعتير جميعا 
تقريبا موالية للرئيس «إسلام كريموف». باصدار 
قاتون الصحافة الجديد الذى يغرض رقابة على 
المواد المتشورة يعتبرها البعض أكثر تشددا من 
الرقابية فى العهد السوفيبتى. 8 





أنصار بيليانا يسيطرون على الكبان الصربى 


بانيا لوكا . , ا مسلمون, 


ل] انتمسر المعتدلون المؤيدون للرئيسة بيلياتا 
بلافسيتش فى معركة حاسمة لمستقبل الكيان الصربى 
فى البوسنة وياتوا ممسكين يزمام السلطة على حساب 
المتطرفين الذين يشكلون اقلية فى البرلمان. 

ففى جلسة برلانية عقدت السبت اللاضى فى بانيا 
لوكا حصيث مقر الرئاسة الصريية تمكتت الحكومة 
العتدلة الجديدة برئاسة الاحسلاحى ميلوراد دوديك 38٠‏ 
عاماء من بلوغ كل اهدافها مدعومة من المجتمع الدولى 
المستعد لتقديم مساعدة مادية كبيرة من لجل اعادة 
بناء الجمهورية الصربية. 

وقام الاعضاء ال21 فى حكومة دوديك التى طرد منها 
القوميون المتشيدون من التحزبين الديموقراطى 
والراديكالى فى 15 يناير الماضى بتأدية اليمين 
الدستيرية. 

ويدعم من تواب الاتحاد الكرواتى- المسلم نيح 
المعتدلون فى حمل اليرلمكان على التصويت على نقل مقر 


الحكومة من بالى «معقل المتشددين قرب سارابيفوء 
آلى باتيا لوكا . 

ففى خطوة مفاجئة صوت 13 عضوا من الكطة 
المحشددة. من بينهم نائيان من الحزب الديموقراطى 
الصممربى من منطقة بانيا لوكا على عملية النقل هذه. 
كما ألغى انصار بلافسيتش كل القوانين آلتى صوت 
عليها اليرلمان السابق يعد الثالث من يوليو الماضى 
حين قامت الرئيسة بحله. 

ونتعلق هذه القوانين الملغاة بالدفاع والجيش ووزارة 
الداخلية. وقال اليكسا يوها رئيس الحزب الديمقراطى 
الصربى بالوكالة. حزب الزعيم الحسريى السايق 
رادوفان كارادجيتش الذى يلاحقه القضاء الدولى بتهمة 
أرتكاب جرائم حرب. «سجلنا ان الاثتلاف الؤيد 
لبلافسيتش تسلم زمام الامور بينما اصبحنا نحن فى 
صقوف المعارضة». 

واضاف دما زلنا نشكك بشرعية الحكومة التى 
انتخبت يفضل اصوات تواب الاتجاى الذين نشكك 
بتيايتهم.. 18 





موسكو_عبدالله حسن 
ل جدد الرئيس «بوريس يلتسين» 
الاعراب عن نيته فى زيارة جمهورية الشيشان؛ وذلك فى 
أثناء لقائه مع «أيفان رييكين: ‏ سكرتير مولس الأمن 
القومى الروسى - الأسبوع الماضى فى الكرملين. وجاء ذلك 
بعد تصريح «ريبكينه الذى أكد فيه استعداد موسكو لئح 
الشيشان أكبر قدر من الاستقلالية مع اقامة العلاقات 
بينهما بالشكل المناسبي ولصالح الطرقين. 
ويدا هذا التصريح مفاجئا بالئسية إلى كثير من المراقبين 
لآن وزير الداخلية ٠اناتولى‏ كوليكوفه ذكر لتوه هجوب 
خسرب «قواعد العصابات: التى تشن الهجمات وتمارس 
خطف الناس من الأراضى الشيشانية: حتى ان الوزير 
تراجع عن أقواله حين عنفه الرئيس «يلتسين» الذي أكد على 
أن مثل هذه الأقوال لا تساعد على الحل السلمى للأزمة 
الشيشانية. 
وقى حديث مع جريدة «الازفستياء ذكر «كوليكوق» أن 
الوضع الراهن قى جمهورية الشيشان يشكل خطرا على 
أمن رسيا لأن يعض أجهزة المخابرات الأجنبية والعصايات 









الاجرامية الدولية تود استغلال هذه المتحلقة (شمال القوقان) 
ذأات الأهمية الاستراتيجية لصالحها. 

ولم يتكر «ك وليكوف» أن حكومسة الرئيس «اأصلان 
مشهدوف» تبذل جهدها لغرض سيطرتها على الوضع 
الأمنى فى داخل الجمهورية؛ لكن اختطاف المواطن الفرنتسى 
الموظظف فى وكالة الاغاثة الدولية فى فلاديقوقاز منذ آيام يدل 
على أن الوضع الأمنى هناك خارج عن سيطرة الحكومة. 
وحسب قوله فإن قوى الأمن الشيشانية تضم حاليا 10 ألاف 
رجل؛ كما يوجد حوالى 40 آلف مسلح من أفراد المقاومة 
الشعبية. لكن غالبيتهم مازالوا يقعون تحت تاثير القادة 


لميدانيين الذين يتمتعون باستقلالية فى متاطقهم ولا يتفذون. 


أوامر الرئيس ٠«مشهدوف»‏ وأكد «كوليكوف. استعداده 
للتعاون مع دوائر الأمن الشيشانية من أجل ايقاف عمليات 
الخطف والتفجير. 

لكن المراقيين يشيرون إلى أن صواقف ٠ك‏ وليكوف»٠‏ 
«التشددة» حيال الشيشان تختلف لحد ما عن مواقف 
سكرتير مجلس الأمن القومى ٠ايقان‏ ريبكين» الذى قال: إن 
موسكو مستعدة انح جمهورية الشيشان وضع دولة ذات 
سيادة ومستقلة مرتبطة بحرية مع الاتحاد الروسي». وذكرت 





مصادر مجلس الامن القومى له المسلمون. أن «رييكين» 
و«كوليكوف.. رغم التناقض الظاهرى فى ثقوالهما. 
يسيران فى اتجاه واحد لكن بطريقين مفتظفين. إذ أن 
«ريبكين» يؤكد على الوسائل السلصية فقط لحل الأزسة 
الشيشانية. أما «كوليكوف» ‏ المسؤول عن آمن البلاد - 
فيضع أمامه جميع الاحتمالات. 

ولهذا فإن تحذيراته تلقى التفهم فى مجلس الآدن 
القومى. فقد ذكر «كوليكوف» أنه فى حالة انفصال 
جمهورية الشيشان عن روبسيا سينشا فى شمال القوقاز 
وضع يمكن أن يقود للحرب بسبب عدم ترسيم الحدود 
بين جمهورية الشيشان والجمهوريات والأتاليم المجاورة. 

وعلى سييل المثال لا تعوف حتى الآن مسارات الحدويد 
الشيشائية ‏ الانجوشية (كانتا قبل عام 0993م جمهيرية 
واحدة) والحدود مع جورجيا. كما يطالب الشيشان باقليم 
خساف يورت الداغستاتى بينما يطالب القوقاز باقثيمين 

د على ذلك أن هناك بعض القوى المتنفذة فى الحكوتة 


الشيشانية تدعو إلى إقامة دولة ٠‏ ايتشكيريا الكبريئ. التئا. 
| نمتد حتى سوآحل بحر قزوين. 8 0 
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عندماكان الروس يعبدون الأصنام 


موسكو عبدائله حمسن . 





تحتل جمهورية تتارستان مكانة خاصة فى الاتحاد الروسى وتعتير بحق 
إحدى الكعاقل الإسلامية حيث صمدت على مدى ألق عام وتيف منذ نشي تور 


الهداية بين قتار مناطق القولجا. 
والحركة القومية التتارية المتنامية نادت 
بالاستقلال التام؛ وجرت مظاهرات وحشود 
غفيرة تطالب بالاتفصال عن روسيا. لكن رئيس 
الجمهورية منتيمير شايمييق الملقب به« الثعلب 
التتارى» أعلِن فور! أن أى شعار سياسى يجب 
أن يخدم فى نهاية الطاقف مصالح شعب 
تنارستان. ويجب عنم القيام بثية خطوة مرتجلة 
دون مراعاة الظروف السياسية على الساحة 
الروسية عموماء وعلى الساحة التتارية بوجه 
خاص. : 
ويرأى شايصييف أن الشعب التتارى للوزع 
فى كاقة أتحاء روسيا من للحيط الهادى إلى 
يحر البلطبق سيخسر أكثر مما يكسب من طرح 


. شعار الاستقلال التام والاتفصال عن روسيا. 


فالتتار يشكلون حوالى 70/ من سكان جمهورية 
تثارمبتان البالغ عددهم أريعة ملايين نسمة: أما 
البقية فهم من الروس والتشوفاش والاوكراتيين 
وأيناء قوميات أخرى. وتشير بعض المصادر إلى 
ان غالبية التتار يقطتون فى مناطق روسيا 
الأخرى. وفى موسكو وحدها يعيش حوالى 
نسف مليون تتارى. وعندما عرف شايمييف يأن 
القوميين التتار بدآوا باقتتاء السلاح والتدرب 
عليه طرح فى البرلان فورا مشروع قانون يحظر 
حمل السلاح بشكل بات. 

وأكد الرئيس التتاري على أن السيناريي 
الشيشانى لا ينفع تنارستان. وأن التتار 
سيكسبون حقوقهم كاملة عن طريق الوسائل 
السلمية: وقد تحقق له ما اراد فعلاء إذ أن 
مستوى المعيشة فى تتارستان اعلى يكثير من 
مناطق روسيا الأخرى. : 

وقى غضون الاعوام القليلة الماضية شيدت 
مئات للساجد وافتتحت المدارس الديثية وطبعت 
مئات الكتب الإسلامية. 


ويردد التتار أنهم ينتمون إلى آقوام اليلغاى أ 


0 ساييل ود روسب تعلى 





ضفاق نهر القولجا ورواقده. وقى القرن العاشر 
أليلادى أسسو) هناك دولة الفولجا ‏ كاما 
البلقارية التى انهارت لدى الغزو المشولى- 
التتارى فى القرن الثالث عشرء ويعد سقوط دولة 
«الأورطة النهبية» قامت امارة هخانات» قازلن 
8م التى ضنمت إلى روبسيا فى عنام 552ام. 
وقام التتار يثورات عديدة ضد الحكم القيصرى. 
كما شاركوا فى ثورات القلاحين الروس بقيادة 
الزعيمين ستييان رازين ويميليان يوجاتشوف. 
وتوجد فى جمهورية تتارستان اليوم صناعة 


ت النقط والبتروكيماويات والكاوتشوك 
الصناعى والبلاستيك وشتى أصناف للأكينات 
والسيارات والشاحنات الفمخمة من الطران 
(كاماز): وتصدر القرى والمواكٍ الغذائية 

ويشير المؤرخون التتأر ومنهم البروفيسور م, 
خورياكوف إلى أن إمارة قازانً ألتى قامت على 
ضقاق القولجا قى الفترة من عام 1438 إلى عام 
2 حين شزاها القيصر الروسى ايفان الرايع 
اللقب بدالرهيب», قد وجدت الامارة قى آراضى 
جمهورية تتارستان الحالية تفسه تقريياء وقى 
فقرة وجود هذه الامارة التتارية يلغ الشعب 
التتارى مستوى تطور حضارى عال. وأقلح امراء 
قازان قى لخضاع الشعوب المجاورة ومنها 
للوردفا والتشوقاش والتشيريمسى والفوتياك 
ونشر الإسلام بين أبنائها. ووجدت إلى جانب 
امارة قازان امارات تتارية أخرى مثل امارة 
نوجاى من جهة الشرق وإمارة استراخان من 
جهة الجنوب وامارة القرم من الجهة الجنوبية- 
الغربية . وأقامت امنارة قازان علاقات اقتصادية 
وتجارية مع دولة موسكو.التى قامت على آأساس 
الدولة الروسية لاحقا بتتيجة الغزوات التوسعية 
فى مختلف الاتجاهات. 

لقد اسس إمارة قازان الخان اولو محمد فى 
عام 1436م أ فى عام 1437م (لختلقت وجهات 


تتاردون دؤدون الصلاة 





: الرئيس التتارى: السيناريو الشيشانى لا يفيدنا! 


النظر بهذا الصدد). والخان الذكور هو حقيد 
الأمير توختاميش وابن جلال للدين أمير سراى. 
وتولى أولى محمد الساطة بعد فترة صراعات 
دامية بين الامراء التتار واستعان أحدهم جلال 
ألدين بآمير ليتوانيا (على ساحل البلطيق) فى 
الاطاحة يخمسة تيمور ‏ كوتلو. ونجح جلال 
الدين فى إعادة فرض حكم التتار على المناطق 
الروسية واجبر الأمير للعظم فأسيلى على دقع 
الجزية بعد مجيئه إلى العاصمة سراى 1412م 
وحين تولى انه أولو محمد الحكم ترسختث 
.سيطرة التتار على الروس. وفى عام 1431م جاء 
الأمراء الروس إليه بعد حدوث خلاق بينهم حول 
من سيحمل لقب الأمير المعظم يعد وقأة ديمترى 
دونسكوى. وأقام أولى محمد علاقات مع دول 
كثيرة. وحتى أرسل يعثة دبلوماسية إلى مصر 
فى عامى 1428 0 


وفى فترة حكم أولى محمد أصبحت قازَان 
مدينة ة ورثت عن دولة البلغار أهميتها 
التجارية والسياسية. وشارك امراء التتار فى 
الصراعات بين الأمراه الروس لصالع الموالين 
لَهْم. واحتلوا العديد من المدن الروسية فى فترات 
مختتلفة. واستقر التتار فى مناطق عديدة فى 
روسياء ولهذا توجد الجاليات التتارية فى كل 
الاتحاء. والآن يشكل التتار فى مناطق الفولجا 
والاورال نسبة 95.4 وفى سيبيريا تسبة 29 وقى 
استرلخان تسبة 1.7 من العدد الاجمالى للتتار 
. لكن المؤرخين التتار يشيرون إلى أن عدد النتار 
فى أيام وجود الثلاث: أمارة اليتلغار 
و«الأورطة الذهيية» وامارة قازان: كان أكثر يكثير 
من عددهم اليوم. إلا أن الشعب التتارى تعرض 
لحملات إبادة غديدة إبان غزوات قوات المغول 


يقيادة ياطى خان (عام 1236م) وقوات القيصر 


ايفان الرابع (1552م) والثورات الكشيرة التى 
تلقت ذلك على منى قرون وحتى أيامنا 
الحالية. . 

دخل التتار إلى حظيرة الإسلام فى عام 22قم 
طوعا مثل إخوائهم البشكير. ويفتخر التتار 
باعتناقهم الدين الحنيف ليس خوفا من عقاب 
حاكم أو تحت التهديد. وحدث ذلك عندما كانت 
القبائل السلافية فى روسيا ما زالت تعيد 
الأصنام. وقد ازدهرت العلوم والفنون والعمارة 
فى الإمارات التتارية. وكان يجرى تعليم اللغة 
العربية والقرآن الكريم فى المساجد والدارس 
الدينية, كما جرى إرسال بعثات دراسية إلى 
مدارس يخارى وسمرقند. وكان التجار التتار 
يتوجهون يقوافلهم إلى المناطق الروسية 
والاسكندثافية واسيا الوسطى والقوقاز والشرق 
الأوسط 8 


محاريون أشداء 
0 وعرف التكان بكونهم محاريين 
أشداء. وقد ولجهوا قبل غيرهم جحافل 
جنكيز خان الزاحفة باتجاه الغرب» وفى 
أعوام 1226 232ام كبنوا الأمين 
القولى سوبيدى بجيشه المؤلف من 30 
- 40 ألف مقاتل هزيمة منكرة فى منطقة 
زيجولى الجبلية. وعتد ذاك توجه ياطى 
خان حقيد جتكيزحأن بنفسه لغزى بللد 
البلغار التتار قى عام 236ام فى جيش 
قوامه 150 ألق مقاتل ويحاصر 
(]' عاصمتها قازان على مدى 45 يوما ‏ 
ومعروف أن مدينة فلاديمير الروسية لم 
تصمد أمامه سوى 5 أيام. لكن أعيد 
بناء مدينة قازان بعد أن هدمها اللقول 
عاصمة دولة الأورطة الذهبية. 
ويذكر الباحث التتارى وحيد أماموف 
أن للؤلقين الروس قد شطبوا فترة 
كاملة من تاريخ الشعب التتارى تمتد 
إلى عدة قرون منذ سقوط دولة البلغار 
وحتى قيام أمارة قازان: ولا يشير هؤلاء 
المؤلفون إلى المذبحة الرهيبة التى قام 
بها رجال أينان الرهيب فى قازان لدى 
احتلالها فى عام 2 حيث قتل جميع 
الذكور وسالت الدماء فى شوارع 
المدينة. 
ويعد ذلك قامت ثورات عديدة ضد 
الروس شارك فيها آبناء الشعوب 
المجاورة ولا سيما البشكير. ولعل 
أهمها ثورة سيد غقور فى عام ١1682‏ 
وتواصلت طوال تلك الفترة أعمال القمع 
ضد الشعب التتارى. ومن أقظع 
أشكالها إرفام التتار على ترك دينهم 
واعتناق النصرانية. وقد خصصت 
الحكومة الروسية اموالا كبيرة لاستمالة 
التتار إلى الارثونوكسية وشيئت 
الكتائس والأديرة فى المناطق التتارية. 
وارغم يعض التتار على أعتتاق 
النصرانية واجبروا على توقيع عريضة 
يرد فيه «أن محمدا صلى الله عليه 
وسلم ليس رسولا وأن القرآن كتاب 
مزيفه وغير تلك من الدعاوى الحاقدة 
على الإسلام؛ ومع ذلك فإن غاليية التتار 
لم يقبلوا بالتخلى عن دينهم وكانوا 
يواجهون المبشرين بالهراوات والعصى, 
علما أن آاكثرية التتار الذين أعلنوا 
اعتناقهم النصرانية إنما فعلوا ذلك 
ظامريا ويسرعان ما عادوا إلى نفق 
الشهائتين. 
ويعد قيام الثورة البلشقية فى عام 
7 أسست أول جمهورية للتأر قى 












دستورالدولة ده 
سورالدولة يعجر 
غضب التطرفين! 
1 لروس 
0 أثار اعلان دستور يشكيروستان 
الاحتجاجات فى الأوساط المتطرفة فى 
موسكوء لكن «مرتضى عبيدالله 
رحيموف» رئيس جمهورية 
بشكيروستان شدد على أن أساس 
سياسة بلده هو «ييان أعلان سيادة 
يشكيروستانء ونتائج الاستفتاء 
الشعبى الذى جرى فى 25 ابريل عام 
1993م أواتتقد «رجحيموفه» دستور 
روسيا الاتجادية ووصقه بأنه «مولود 
مبستره ويتعين تعديله. ويجب الانطلاق 
من الواقع وليس من التمنيات. ويجب 
على روسيا أن تقيل بالدل الوسط إذا 
أرادت المحافظة على الاتحاد. وقد وجد 
الحل الوسط لدى توقيع المعاهدة 
الاتحادية بين موسكو وأوفا. وقال 
«رحيموق» أن بشكيروستان محاطة 
بالأراضى الروسية فى كافة الاتحاء, 
ولهذا «نحن مع روسيا فى قارب واحدء 
ويِجِبٍ علينا أن نتعلم من حكمة السلف 
الصبالح. فكان أجدادنا يينون علاقاتهم 
. دائما.علئ: امساس التعاقد. وهذا مأ 
حنث قى آيام «ايقان الرهيب» وكذلك 
قى عام 1919م جين تفسست جمهورية 
يشكيروستا لذا فإن سعينا إلى 
التعاقد ليست نزوة هذ اليوم مل لها 
جذورها التاريخية؛ إن جوهر أعلان 
سياأدة جمهورية بشكيروستان يقوم 
على 2 إقامة علاقات اجديدة ات 

































و«سرتضى رحيميقه أول رئيش 
لجمهورية بشكيزوستان ا 


ل تحتل بشكيروس تان مكاتة خاصة بين 
الجمهوريات الإسلامية روسيا الاتحادية بكوتها 
بقيت على مر السثين إحدى قلاع الدعوة 
الإسلامية فى اواسط روسيا رغم للحاولات 
الكثيرة لارغام أهلها على التخلى عن دينهم. 
والدخول فى كتف الكتيسة الأرثوذكسية. وقد 
اضطرت الامبراطورة ديكاتريناء الثانية إلى 
اصدار أمر بالكف عن محاولة تتصير البشكيره 
خشية تنامى روح معاداة الروويس قى أهاليها وما 
يجلبه ذلك من مشاكل على الدولة. بل ان 
البشكير والتتار حاريوا فى صقوف ما يسمي 
«الكتائب البشكيرية». إلى جانب القوات الروسية 
ضد غزو نابليون للبلاد قى عام 1812م. 

ويفتخر أيناء بشكيروستان يآنهم دخلوا دين 
الحق بدون لكراه. يل عن قناعة وإيعان فى عهد 
الأميرين «أوزيك وجانبيك» من زعماء دولة 


«الأورطة الذهبية». ويقيت مدينة أوفا عاصمة 


يشكيروستان على مر الغصور باعتبارها مركزا 
دينياء وشيدت فيها للساجد العامرة حتى يومذا 
هذاء واضطر حتى اليلاشقة إلى الاعتراف 
يوضعها الخاص هذا ووافقوا على أن يكون مقر 
الإدارة الدينية لمسلمى روسيا فى هذه الدينة 
يالذات. 

ويرد ذكر اليشكير فى المصادر التاريضية على 
لسان الرحالة العريى نسلام الترجمان الذى توجه 
فى أواسط القرن الثامن البحث عن يلاد الياجوج 
ولللجوج: فالتقى فى طريق رحلته من مصب 
الفولجا وعلى مدى 27 يوما أيتاء قوم لم يعرقهم 
العرب من قبل. وكانوا يتسمون بقامة غير طويلة 
ويتأجساد مفتولة العضل وشعرهم أسوى. 
ويتزيئون بأصناف للمسوفات من الذهب 
والقضة. ولعل اشارة الرحالة العريى لليهم كانت 


أول مرة يذكر فيها فى الصنقات التاريخية اسم" 


هؤلاء القوم الرحل التين يتتمون إلى الشعوب 
التركية الأصل ويعيشون فى جتوب الأورال 


1 ويطلقون على أتفسهم تسمية «يشكورت». 


وثمة روايات مخظفة عن أصلهم. فالبعض 
يقول إن لفظة «يشكووت» مئخوذة عن (باشا) 
التركية ونعناها الرئيس (الراس) ودكورت» 
ومعناها النمل (الشمع). علما أن بشكيروستان 
مشهورة حتى يومنا هذا بعسلها الذى لا نظير 
له. أما:البعض الآخر قيقول إن التسمية تتالقف 
من لفظة (ياشا) التركية و(أورد) بلغة أيناء منطقة 
(التاى) وتعنى القوات (القوية). لكن المصادر 
التاريخية اليشكيرية تميل إلى الاعتقاد بأن 
تسمية «يشكورت» مأخوذة عن اسم الحان 
(الأمير) باشجورت الذى تحدث عنه المؤْرحح 
المعروف (الفرديسى). 
وفى القرن العاشر زار البشكير أحمد بن 
عضلان ميعوث الخليقة العياسى فى يلاد اليتقار 
الواقعة قى أواسط مجرى الفولجا. لكن تلك 
الزيارة تركت انطباعا غير طيب لدى أليعوث 
العريى الذى وصقهم بآنهم من أسوآ الشعوب 
اشتراكية «لعيم التزامهم بالتظافة ولأنهم 


اتختوا إلها لهم قطعة خشب يعلقوتها برقابهم 


ياقلعة إسلاميةفى جبال الأورا 


اهلها قاومسوا الختصير نسواء بالؤكراه أو الترغيب 


يدلا من الإيمان بالخالق الأوحد. وكانوا يؤمنون 
بالسحر يم ولديهم «كتب سوداء» يقرؤها 
لهم العرافون من أجل اكتشاف لص والمساعدة 
فى الصيد أو فى عقد صفقة تجارية. وحتى 
لطرد (الأيالسة) والأرواح الشريرة. لكن اين 
فضلان لم يكن يستتهدف أتذاك الدعوة إلى 
الإسلامء يل جاء كمبعوث دييلوماسى. 
أما الفضل فى نشر الإسلام قى صفوف 
البشكير فيعود إلى شعب البلار (التتار) الذى 
كان يقطن على ضفاف الفولجاء وكان فى طليعة 
الأقوام التى أعلتت إسلامها فى أواسط روسيا. 
وصار الدعاة اليلغار يترددون على مناطق غرب 
بشكيروستانء بيتما جاء الدعاة من بخارى إلى 
للناطق الجنوبية فى البلاد. وتروى آتساطير 
شعبية ة عن مصير الذين قاوموا تنشر 
الإسلام قى أوساط البشكير. وتتحدث اسطورة 
أخرى عن كيف أراد شاب يشكيرى مقارعة 


الخالق عز وجل فوق قمة جيل قره تاى (الجبل . 


الأسود) فكان مصيره السقوط فى الهاوية. لكن 
الإسلام بدا يتتشر تنريجيا ليحل محل التقاليد 





الشهير حول حرية العقيدة الدينية. وبعد هذه 
الفترة ازداد عند اليشكير السلمين: وعاد إلى 
ل الاشخاص النين قيلوا 


يشكيروستان 
2 مليون نسمة. ورقم أن الدولة امسو 
أعلنت بموجب الدستور حرية الضمير والعقيدة 
الدينية. فقد بدأت حملة همجية ضد + 
للؤمنين لارغامهم على قبول الالحاد. وجرى 
اغلاق المساجد والكنائس واعدام رجال الدين (لا 
يعرف حتى اليوم عددهم بالضبط لكن المعتقد أن 
عددهم ييلغ عشرات الآلاف). . وقفى آعوام 

الثلاثينيات لم يبق فى مدينة أوفا سوى مسجد 
واحد. وهكذا أصبحت المديتة فى عام 1992م 
يسكانها البالخ مليون نسمة يمسجو 
ولحد فقط لكن ازداد عددها فى الجمهورية الآن 
ليبلم للثات. 

وقى هذه الظروف حاولت يعض الشخصيات 
الإسلامية اظهار الطاغة للسلطات الشيوعية من 
أجل المحافظة على الهيئات الإسلامية الباقية 


ألوثنية. وتحقق له التصر التام فى أواسط القرين مواطنون من يشكيروستان وكأن يوجد فى. الاتحاد السوفياتي ثلاث إدارات 
الامو ع عنديسا انضم دينية للمسلمين اجداقا 
عمسم السلطات اله المساجل تادب 
0 أقامها نك 34 ص تاصريية دخو حل لمسلمى القسم الأورويى 
اللغول والتتار على ضفاف وسيييريا). وقد ساعد ذلك 
القالوجا اقنور جا ل تي اليه على تعميد نفسه فى الكنيسة يحصل على على خلق ظروف طيبة نسبيا بالفسية إلى 

ا إلى التخلص من الحكم الأجنبى. وكان عند | مكافات بشكل حبوب وهدايا ونقود. ولم | اليشكير.:ورغم الانقسامات التى جرت فى 
نشرا الحضارةالإسلامية الساجد آنذاك كثيراء وصار الناس يثتون إليها | تسفرهثه الحملة عن النتيجة المرجوة. فقد تمسك | صصقوف المسلمين بروسيا بعد تفكك الاتحان 


ويعود القضل إلى الأميرين اللذكورين «أوزيك 
وجانيبيك» فى ترسيخ ‏ الدعوة الاسلامية وتشر 
المضارة الإسلامية ة فى بشكيروستان. قهما 
الاثنان أمرا ببناء اتساج والأضرحة والمزارات 
فى سهوب جنوب'الأورال. ويقى حتى اليوم 
مسجد وضريح الإمام حسين بك المتوفى فى عام 
339 لم ٠‏ الذى يكرمه البشكير باعتياره من الأولياء 
الصالحين. ويدا فى المساجد تعليم اللغة العريية 
وقراءة القرآن. 
: وفى القرن الخامس عشر تاسست آول هيئة 
إسلامية بشكيرية تابعة لدار القضاء في قارَان 
(عاصمة تتارستان حاليا). وصار الدعاة 
يتوجهون عندئذ من قازان إلى الناطق الشرقية 
قى بشكيروستان لنشر الدعوة الإسلامية بين 
أهاليها. لكن فى القرن السائس عشر حضعت 
يشكيروستان للاحتلال الروسي. وأصبحت 
القيائل البشكيرية تأيعة تلاميراطورية الروسية 
وعتدئذ يدأت حملة التنصير لارغام البشكير علي 
نيذ عقيدتهم واتباع دين الدولة الربسمى- 
الأرتوذكسية. لكن هذه الحمئة باءت بالقشل لأن 
العقيدة السمماء كانت قد ترسخت فى قلوب 


فى كل قرية ويلدة من أجل آداء الفروض الخمسة 
وتلاوة القران والاستماع إلى خطية الجمعة. 
وعندما وجدت السلطات أن محاولاتها لا تجدى 
نقعا فى تخلى البشكير عن دينهم أصدرت فى 
عام 1704م أمرا يقضى بأن يشيد المسلمون 
مسجد هم على قرار الكنائس الأرثوذكسية وأن 
يجعلوا اشعائيهم الدينية مقارية للارثوتكسية 
كما وجب على للؤمتين دفع ضربية خاصة لدى 
ارتياد للساجد, علاوة على الإتاوات التى تدفعها 
الساجد والهيئات الدينية: والحقيقة أن البشكير 
شهدوا صنوف الاضطهاد فى دفاعهم عن دينهمء 
لم يعرقها أى شعب مسلم آخر فى روسيا. لآن 
روسيا اتبعت فى القوقاز مثلا سياسة المهادنة 
فى الشؤون الدينية, ويقيت للحاكم الشرعية فيها 
حتى عام 925لم. 

أدت التدابير القيصرية إلى تتامى سخط 
البشكير فاتتفضوا على السلطات فى عام 735ام 
فى ثورة عارمة لجتاحت المتطقة كلها. وخشيت 
للحكومة القيصرية استمرار الاضطرا سطوايات 
قأعلتت عن الغاه جميع. التدابير الماعلقة باجتثاث 
جذور الإسلام. إلا أن حملة التنصير استمرت 
يأساليب أخرى: بالترغيب» حيث كان الذى يوافق 


اليشكير آنهم. واندلعت عدة ثورات 
ا عتما نولت الاقبراطيرة 
«يكاتريتاء الشاتية العرش الروسى غيرت 
السياسة حيال الشعوب الإسلامية ومنها 
اليشكير. وعمدت إلى التقرب من زعماء السلمين 
لكسب مودتهم. 


بدايةالإداراتالدينية 


وقى عام م أصدرت «يكاتريناء الثانية 
مرسوما باستحداث الإدارة الإسلامية (المفتيات) 
فى اوفاء وفى عام ' 5م تاسست هناك الجمعية 
الدينية الحمنية. وارادت الامبراطورة بهذه 
التدابير الاستقادة من الهيئات الإسلامية 
اليشكيرية فى الثقرب من المسلمين بمناطق اسيا 
الوسسطي. وكفت السلطات فى هذه الفترة عن 
ملاحقة الدعأة المسلمين الذين كاثوا يتوجهون 
إلى الناطق الجبلية النائية للتبشير بالدعوة 
الإأسلامية بين الوثتيين. وكاتت السلطات 
الروسية تخاق الدهول فى مواجهة مع الإدارة 
الإسلامية قى أوفا. 

وفى عام 1905م أصدر القيصرالروسى البيان 


السوفياتى السابق. فإن البشكير يدركون اهمية 
ا السلمين فى الفترة الصعبة 
'سيما بعد الأحداث 

الشيشان. في جمهوية 

إن الشعي البشكيرى المسلم يتوق الآن إلى 
5-0 القومية. واتخذت جمهورية 
بشكيروستان خطوات هامة كثيرة التخلص من 
التبعية إلى موسكو. وتمت المصصادقة 
الدستور الجديد للجمهورية الذى يعلن فيه أن 
جمهورية بشكيروستان تتمتع بالسلطة العليا فى 

يع أراضيها.ء ٠‏ وتحدد يصورة مستقلة 
سياستها الداخلية والخارجية. وقواتينها لها 
الأسبقية على القوانين الاتحادية فى أراضيها. . 
وتنظم بشكيروستان علاقاتها مع روسيا يموجِيٍ 
المعاهدات والاتفاقيات اللعقودة بين الطرفين 
ضسمن الاتحاد الروسى. كما ينص 
البشكيرى على أن الأراضى والثروات الطبيعية 
فى الجمهورية ملك لشعبها بقومياته المختلفة. ولا 
يمكن تغيير حدودها ووضعها يدون موافقتها. 
وموامان بشكيريا يتمتع بجنسية روسيا الاتحادية 
و آية دولة أخرى وفققا لقوانين جمهورية 
بشكيروستان. الا 











7 :2 خالدالمسين-عنيرة 
كلام ليس بصحيح 


لافل صحيح أن الزواج من الأقارب ينشاً عنه أولاد 
مشوهون أى معاقون كما يقول الأطياء؟ 

هذا الكلام لمس بحسحيح فإن الزواج من الأقارب 
كغيره لا سنلزح أن يكون الأولاد مشوهين بل الأمسر 
كله بيد الله والتشويه له أسباب غير هذه. 

لكن معض أهل العلم استحب أن يتزوج الرجل من 
غير اقارمه من أجل أنه أنجب المولد ولكن الضواب 
خلاف ذلك. آلا 


دات الدين 


نا ما رآيك فيمن يرقب الزواج ممن ليست من أصله؟ 
- أن تكون ذات دين هو أهم شىء يطليه الإنسان 








إذا أراد آن دترّوج بالمراقء وهذا ماحث عليه النبى 
صلى الله عليه وسلم بقوله: «تنكح المرأة لأربع لمالها 
وحسبها ونسبها ودينها قاظقر بدات اندين تريت 
نداك». فهذا هو الأهم آما كونها حسيية. أى من أصل 
معروف من القبائل امعروفة فهذا غرض يقصده 
الخطاب لكن ليس هو كل الغرض» بل الغرض المهم 
أن تكون ذات ددن- الا 


الزواج المبكر 
لاما حكم الزواج المبكر للشاب الذى بلغ خمس عشرة 


د الشاب الذى بلغ خمس عشرة سنة إذا كان 
بحد الداءة أى المهر وما يتطليه الزواج من النققات 
فإنه مشروع له الزواج لقوله صلى الله عليه وسلم: 
سا معشر الشياب من استطاع منكم الباءة فليتزوج 
قإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم فإنه له وجاء».. قإذا كان عند الشاب 





ا اا 


0 على ا الناس 
زيادة على الرواية الصحيحة قوله: .. 
على كل مسلم ومسلمة». 

والفريضة لمرادة ‏ ها هتا ‏ هى 
واجبات الحال والوقت المفروضة على كل 
مسلم يالغ عاقل؛ واول ذلك وأعظمه: 
توحيد الله سبحانهء ومعرفة العقيدة 
0 التى تربط العبد يريه. وتجعله 

ثيق الإيمان ثابت الأركان. قوى القلب 

والجنان. 

ويتبع ذلك معرقته لمكاتة نبيه صلى الله 
عليه وسلم: حبا. وطاعة. واتباعاء وأن ذلك 
كله لازم له. ولجب عليه. 

وانطلاقا من قساعدة الإيسان بالله 
ورسوله ‏ هذه يكون مفروضا عليه 
أيضا ‏ إقامة أركان الإسلام الولجية 
عليه. الأول فالأول. وأعظم ذلك وأجله 
(الصلاة). وهى الفريضة الغملية العظمى 
فى الإسلام. والتى قد وسم النيى صملى 
الله عليه وسلم تاركها بالكقر؛ لقوله: «من 
ترك الصلاة فقد كفر»؛ وكفى يذلك خزيا 
وذلا وهوانا وعقوية. 

من كان عنده لال الطيب الذى اتاه 

الله إياهء ويلغ هذا المال تصابه المحدد فى 
الشرع. مار عليه حول كامل: وجب عليه 
إخراج زكاته بالمقادير التى حددها 
الشرع الحنيف. 
قإِذًا جاء شهر رمضان وجب على كل 


العدل بين الزوجات 


قارئ ينسال: هل يجوز للرجل أن يتغيب عن زوجته ثلاث 
ستوات من أجل التكسي. وما حكم من لم يعدل بين زوجاته؟ 


- لا يجوز للرجل أن يتخيب عن زوجته اكشر من اريعة 
اشهر إلا بإذن زوجته لأنه تخشى علدها الفتنة والوقوع فى 
الردى فإن تغيب زوجها أكثر من أربعة أشهر كثلاث سنوات 
كما فى السؤال ولم يكن ذلك بإذنها فإن لها حق طلب فسخ 
نكاحها من زوجهاء وقد استشار عمر بن الخطاب يعض 
نسائه عن الحد الأعلى لمدة غياب الزوج عن زوجته فافدته 
بان الحد الأعلى أربعة اشهر فاصدر آمره لأمراء الجنود قى 
مناطق القتال والمرابطة بالا تزيد غيبة المجاهد عن أهله على 
أريعة اشهر وأما من لم يعدل مع زوجاته فى الحقوق فيعتير 
ظالما وجائرا ومستحقا لعقوية رب العالمين: وقد جاء 
التحذير والترهيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
التجاوز فى العدل بين الزوجات, وان من لم يعدل فإنه ياتى 
يوم القيامة وشقه مائل. *1 





الطسلاق البسدعى 


القدرة المالية فإئه يتزوج ولو كا ن صغدرا لما بكرتب 
على ذلك من المصالح العظيمة 8 3 


لأايحل ذلك 


8 ما رآيكم فى تزويج لمراة على كرد متها؟ 
- لا يحل لأى إنسان أن يزوج امراأة وشى كارشة 


سواء كان الأب أو الاخ أى العم أو غشيرهع ممن لهم |. 


ولابة على المراةء يحرم عليه أن يزوجها وشى كارشة 
فإن فعل وزوجها وهى غير راضية فالنكاح غير 
صجيع لأن النبى صلى الله عليه وسلم قتال: ولا 
لخ كبر حيتي كان ولا ينيج الادم حندى 


المعلل بأنها صغيرة 


لاما حكم عدم تزويج البنات حتى تكير؟ 


محرمان بالعمرة.. 
أحدهها صاد والآخرذيح 


نا قارئ يسال: ويقول بانه هو وزميئه محرمان يعمرة وقى 
أثناء الطريق صاد أحدهما أرنبا وذبحه الثاتى قماذ! عليهما 
هل يكفيهما باص ع جل باذم كلرواج روي 


كقارة ذبح جدى؟ 


- الذى يظهر لى أن على كل واحد منهما كفارة 
مستقلة لأن الكفارة لا تتيعض أشبه ما كو اشترك 
أربعة أشخاص قى قتل رجل قتل خطا فعلى كل 
واحد منهم كفارة مستقلة عتق رقية فإن لم بجد 
فصيام شهرين متتايعين. فكذلك الأمر بالنسية تلهذين 
المحرمين حيث إن كل واحد منهما تسبب فى هلاك 


الصيد. . وهناك من أفل العلم من قال باشتراكهما فى 
الكفارة ولا تظهر لى وجاهة هذا القول. 19 


لا يحل للولى الذى جعله الله أمينا على ابنته أو 


قريبته ان يمشعها من الزواج أو مؤخر رَواجها إذا 
كانت قد رضيت بمن خطبها وكان كفؤًا لهاء حتى قال 
أهل العلم إنه إِذا تكرر ذلك منه صار فاسقا وسقطت 
ولايته لانتقاء العدالة قى حقه. الا 


8 يجوزله الزواج من بناتها 

60 ماحكم الزواج من بنات بنت العم التى سبق الرضاع 
- الرجل الذى صارت بنت عمه أختا له من الرضاع 

وصار لها منات لا يجوز له أن يتزوج من بتاتها أحدا 


وذلك لانه خال لهن من الرضاع وقد قال عليه الصصلاة 
والسلام: «يحرم من الرضاع ما بحرم من النسب». 88 


توليد النساء 


[] ما حكم قيام الآطباء يتوليد النساء؟ 
- الذى أوى أنه متى ما أمكن ان تكون ولادة المرأة 








9 8 لم 
0 معة اتحرمة ‏ محمد حسن توفل :20 
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الروا اجالمشروع..ما ينبغى فيهوما لايجور 















شد قر اص ين ريق علد الامو علد 
طبيعتها آولى وأسلم عاقبة, فإن احتاجت إلى 
المستشفى فاذ بأس أن تذهب إليه قإن كان فيه نسام 
قوابل قلا تعدل غنهن إلى الرجال فإن لم دكن فيه 
تساء فلا حرج أن يقوم الأطباء الرجال بهذه 
المهمة كلا 
يمنعون زوجها من حضور الولادة 
ا عتنما آة إلى أن يقوم يتوليدها الطبيب فإتهم 
بمنعوة لوجها من حضود ا وغول معها في سفن 
« الكتتك». قمآ 7 


تيجب 1 محرم المرأة قى هذه الحال حاضرا 
يجي لايعو محر اما بي الرجل بالمراة 


" الي لابحل له محرم عليه لقول الثبى صل الله عليه 


«لا بخلون رجحل يامرأاة إلا مع ذى مجرم ونحن 
فنا جور مباشيرة الرجال فى الولادة للشبساء إذا لم 
يوجد نساء مولدن فإذًا أوجدن فلا تجوز مياشرة. 
الرجال. 18 


العمرة من قتلتل هحب 


ل قارئٌ يسآل: عن إنسان مسلم رمى نقسه من العمارة ٠‏ 


التى يسكن فيها على سييل الاتتحار ومات وقد عزم فرد من 
اخوانه أن يعتمر عنه لعل الله يقيلها قيخقف ذلك من ذتبه فهل 
يجوز ذلك؟ 


- لا شك أن قاتل نفسه قد ارتكب معصية كبرى فقد 
ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قائل نفسه 
فى النار. ولكن الأمر بالنسبة لهذه المعصية لا يخرج 
عن معتقد أهل السنة والجماعة من أن ائئه لا يغفر أن 
شرك يه ويغقر ما دون ذلك لمن دبشاء فاهل المعاصى 
تحت مشيئة الرحمن إن شاء الله غفر لهم وإن شاء 
عنيهم ثم أدخلهم الجنة لايمانهم بالله, فهذا الذى قتل 
نفسه لا نحكم عليه بالكفر والخُروج من ملة الإسلام 
ولكنه قد اقترف إثما كبيرا وهو تحت مشبيئة الله إن 
شاء غفر له وإن شاء عذبه وعنيه فلا يظهر لى القول 
بعدم جواز العمرة أو الحج عنه لانه من جصماعة 





كيف نخرجالزكاة 
فى هذه اتحالة؟ 
0 ولبد محجوب ‏ مكة المكرمة ‏ السعونية: 
يسا ويذكر أن أباه مطوف وعائدهم من الطوافة 


يأتيهم قى السنة على قسطين ويسال عن زكاة هذا 
العائد؟ 


من شروط وجوب الرّكاة فى الأثمان مضى 
حول على تملكها قمتى مضى حول على تملك 
هذا العائد أو على بعضه قما مضى عليه 
الحول تحب فيه الزكاة سواء أكان مقيوضا 
بيد مالكه أو كان دينا له على جهة.مليكة قادرة 
على السداد غير مماطلة. وإذا كان دمنا 
ومضى على تملكه الحول فتجب فيه الزكاة ولا 
بلزم إخراجها قبل قدضه فإن اخرج الزكاة قل 
قئض الدين الواجبة فيه الزكاة فحسن وإن 
أجل إخراجها حتى يقبضه فله ذلكٍ ل 


] قارئة تسال: تقول إن زوجها طلقها ثلاث تطليقات آخرها وهى فى الحيض وقد صدر 
صك شرعى باثبات ذلك إلا آنه جاء فى الصك أن طلاقها الأخير وفى فى طهر جامعها فيه 
زوجهاء وهى تقول بانها حائض وتسال عن هذا الطلاق؟ 


الطلاق البدعى محرم ولا يجوز وإذا حصل قالذى عليه جمهور اهل العلم 
وقوعه وعليه فسواء كان طلاقها الأخير فى حيض أو فى طهر جامعها زوجها قيه 
فهو طلاق بدعى والذى يظهر لى وافتى به أن الطلاق البدعى وإن كان محرما فهى 
دقع نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تعصر اين الخطاب رضى الله عنه وقد 
طلق ولده عبدالله زوجته وهئ حائض: «مره فليراجعهاء. قامره بالمراجعة دون 
ارجاعها دليل وقوعه, وعليه فإن السائلة قد بانت من مطلقها بينونة كيرى لا تحل 


تطلب فسخ تكاحها 


ل] قارئة تسأل: وتقول بان احد الشباب تقدم للزواج منها 
وتمت خطبتها منه ولكنه ماطل فى اتمام الزواج بيحجة أنه 
. يجمع ذلهر ومستلرّمانٍ 0 واجلٍ 
دقع الهنز متى توفر لديه ولم يدخل بها وأنها الآن حائرة هل 
تطلب فسع نكاحها لعجزه عن متطلبات للزواج؟ 


- اذى انصح به الأخت السائلة هو ادراكها أن 
الزواج ليس صققة تجارية فإذا كان هذا الزوج 
مستقيما فى آخلاقه ملتزما بمقتضيات دينه أمينا فى 


سلوكه واتجاهه فالفقر وقلة ذات اليد ليس عييا فى 
الرجال فقد يغنيه الله تعالى بعد رُواجه. وكم رأينا 


وسمعنا مجموعة من الرجال الفقراء تزوحوا فاغناهم . 


الله وتغيرت أحوالهم ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقون: «إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانفه 
فروجودهه وأرى أن السائلة مخطثة قى التقكبر فى 

طلب فسخ نكاحها من زوجها لفقره واما إذا كان 
تسويفه فى اتمام الزواج لأمور اخرى فللسائلة أن 
تتقكر فى أمرها بمشورة أهلها وآبيها. الا 


ا ا 0 ال ا ين 0 ناكا 


ل 1 0 ا 
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بالغ عاقل قادر أن يصومه. 

فإذا مل هلال ذى الحجة وجب الحج 
على كل من استطاع إليه سبيلا ممن ' 
يملك الزاد والراحلة. ويسر الله له طريق 
ذلك. فهذه ‏ كلها قرائض واجية, 
وواجبات مقروضة: لا يتم للمسلم القيام 
بشىء متها إلا بالعلم للقرون بالكتاب 
والسنة. والتفقه يها على وجه الإخلاص 
لله والمتابعة لسنة نبيه صلى الله عليه 
وسلم. الا 


> على بن حس ل الخلب ىالأثرى < 


العدول عن الغذر 


لاع. عبدالله المحمدية ‏ المقرب: ما حكم من 
نثر أن يعمل عملا لله ان كشف عنه يلاء ما أو ضراء 
ثم علم أن ليس فى النذر خير فتنازل عن نتره؟. 

- ثيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قوله: «من نذر أن بطبع الله فليطعه ومن نثر 
أن يعصى الله فلا بيعصه: وقوله صلى الله 
عليه وسلم لمن نذر ان ينحر إبلا ببوانة: داوف 
ستذرك». وقسد مسدح الله من يفى بتذره من 
المؤمتين فقال تعالى: . «يوفون بالتذر ويخافون 
يوما كان شره مستطيرا» فمن ننر نذر طاعة 
فعلسه أن يفى منذره ولا يجوز له التخلف عن 
الوفاء به فقد أوحب على نفسه طاعة وجبت 
عليه بذلك. وذما القول يانه ليس فى النذر خير 
غهذا يكون قيل النذر بهء أما إذا وفع التذر مي 
دوقعه قيجب عليه الوفاء يه إذا كان نذر طاعة, 
فإن كان نذر معحسية قلا يجورّ الوفاء به. وهل 
يلزم النائر نذر معصية كقارة؛ لأهل العلم فى 
نلك قولان احدهما وحوب الكفارة عليه وهى 
اطعام عشرة مساكين أو بسوتهم أو تحرير 
رقبة, فمن لم يجد فهسيام ثلاثة أيام, للآية 
الكريعة 18 











هل له الحق فى التملك؟ 


ل] قارئ يسال: إن والده توفى منذ سيعة عشر 
عاما فحمار يصرف على أخوانه وامه ويذكر أن 
والده خلف لهم بيتا قباعه وثمنه عنده ويذكر أنه 
كان طيلة هذه المدة وهى يقوم بمصاريف البيت على 
أمه واخوانه ومصاريف المدرسة ويسآل هل يوزع 
تمن هذا البيت على أمه واخوانه أم له الحق فى 
تملكه مقايل الصرف عليهم؟ 

- إِذا كان انفاقه على أمه واخوانه بنية 











ل] قارئ يسال: إذا كنت مسافرا وآتيت اللسجد فصليت مع جماعة الفرض ثم 
جاء جماعة لم يدركوا الصلاة مع الإمام فكقاموا جماعة لصلأة المغرب قهل أدخل 
0 العشاء فإذا سلم الإمام قعت يأداء الركعة الرايعة هل يصح لى 


/ - لايظهر لى مائع من جواز هذا التصرف ولا يرد على ذلك اختلاف 
الئية بين الإمام والماموم فقد كان معاذ بن جبل رصى الله عنه يصلى 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى مسجد 
قومه قيصلى بهم صلاة العشاء على نية النفل وهم بنية الافتراض قما 
: فعله او دفعله هذا السائل يعتير صحيحا إن شاء الله إلا 


له حتى تنكح روجا غيره ذكاح رغبة لا نكاح تحليل. الا 





نعْقةالعروس 


لا قارئة تستل وتقول: إن والدها منع زفة أختها فى زقاقها وقال . ' 
بان هذا لايجوز فهل هذا صحيح؟ علما أن الزفة ستكون بين التساء 
ققط 


إذا كان المقصود بالزفة أن تاتى الزوجة ع مجموعة 
من اخواتها إلى منصة الاحتفال بالزواج ويكون مع ذلك 
أقاشيد أو لا يكون ولا يتبع ذلك جلوس الزوج مع زوجت . 
على هذه المنصة امام النساء إذا كان هذا هو وصف الزفة 
والمقصود منها وئيس مع النساء رحال ولا خدم.من الرجال 
فلا مظهر لى مائع شرعىء فإن العرف والعادة قد جعل هذه 
الزقة من مظاهر هذا الاحتقال بالزواج, أما إذا كان مع الزفة 
ما يسمى بالتشريعة ‏ خروج الرّوج مع زوحته امام النساء 
فهذا حرام ولا يجوز لأن الزوع احتوى من الثساء المحتفلات 
فهو بتشريعته يرى أن هؤلاء النساء باجمل زبنتهن وقد 
يحتجب بيعضهن إلا أن الغائب غير محتجيات. ثم إن هذه 
التشريعة قد تكون سيبا فى فشل الزواج من حيث إن الزنوج 
سيرئ مجموعة من النساء أحمل من زوحته فيزدريها. لا 





الوصية 
لأ القارئ سعيد.ع ‏ مكة ‏ يقول: إن عمه أوصاهم قبل موته 
يخمس من القنم يضحى بواحدة كل عام ويسال إذا أنتهت الخمس 
من الغنم فهل يصحى لعمه من عنده أم تتتهى الوصية ينهاية الغنم؟ 
الوصية الواجب إنفانها تنتهى ينهاية هزه الغقئم 
الموصى يها أاضحية كل عام, وبعد ذلك تكون الأضحية له 
من أولاد آخيه ومنهم السائل على سييل البر والإحسان 
منهم إلى عمهم ولا يلزمهم ذلك» بل هو مستحب فى حقهم 
لعمهم الذى هو قريب من منزلة أبيهم. الا 


القيام يواجبه نحوهم ولم يكن له نية 
بالرجوع عليهم بمبالغ المصاريف فلا يجوز 
له تملك ثمن هذا الببيت بل هو تركة أبيه 
يورعه على الورثة كل قدر نصسييه منه وهذا 
هو الأنيق يه ويما يجب ان يكون عليه من 
مكارم الأخلاق والوفاء مع أصه واخوانه 
وسيجد ثواب صنذيعه عند الله تعالى: والله 
خير الرازقدن. اها 


قال تعالى: 








تعالى: «إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس». 7 

وقال اللغويون: الهوى محية الإنتسان الشيء. وغلبته على قليه. قال تحالى: «ونهى النقس عن 
الهوى». معناه: تهاها عن شهواتها وما تدعى إليه من معاصى الله عن وجل أ.ش. 

وقى الجملة فإن هذه المعانى للهوى تدور حول: السقوطه والميل عن الخقء والميل إلى رقبة 
التقس وشهواتها. ومحبة الشىء وغلبته على القلب. واستحواذ الشياطينه والحيرة. والضلال 
والفجور والظلم: . 

والهوى شرعا: خلاف الهدى. 

قهو ميل التقس إلى ما ترعبه مما تهى عئه الشرع. وميل القلب إلى ما يحبه إذا خرج ذلك عن 
حد الشرع والاعتدالء ٠‏ ويكون ذلك فى الشهوات والعقائد والآراء والمذاحب. 

فما خرج عن موحب الكتاب والسنة فهو هوى. ويسمى صأحبه. صاحب هوى فكل من لم يتبع 
العلم والحق قهو صاحب هوى. 

وقال تعالى: دومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. 

٠‏ قال شيع الإسلام ابن تيمية - رحمه الله ولهذا كان من خرج عن موحجب الكتاب والسنة من 

المنسوبين إلى العلماء والعباد يجعل من آهل الأهواءء كما كان الساق يسموتهم 

١‏ أن كل من يتيع العلم 
آلله عليه وساح وخلاقه إثما هو الأهواء. 

والهوى فى القرآن إنماجاء على جهة الذ 


4 5 
هل يأخذه أبوه فى هدح الحالة؟ 
2 القارئة أم وليد تذكر أنها مطلقة منذ عشر ستوات ولها ابن من مطلقها وقد تركت الزواج طيلة 
هذه المدة مراعاة لولدها والعناية يه وتسأل لى تزوجت هل يحق لأبيه أن يآخذه عندم؟. 


- هذه المسالة من مسائل الحضانة والكقالة فإن وجد خلاف بين السائلة ومطلقها قى 
الاختصاص بحصانة هذا الطفل الذى هو ولدهما فمرد ذلك إلى القضاء حيث إن القاضى 
0 ينظر فى مصلحة الطفل وَمَنْ الأصلح له فى حضانته وتربيته من أدوبه. 31 


حضانة أطفالها بعد زواجها 


| 3 قارئة تسا: فتقول إتها ارملة وترغب الزواج وعندها أطفال وتسال هل لها الحق فى أطقائها بعد 
زواج؟ 


- إذا لم يكن نهم عائل إلا هذه السائلة أمهم فهى مسؤولة عنهم ويلزمها حضانتهم 
وكفاكتهم وإذا تزوجت فيمكتها أن تشترطهم على زوجها. 8 





لا نرجو من انقراء الكرام 
إرسال اسئلتهم على صن تين 
جدة- 21493 - 












8 لاقارئ يستل: إذا يادر الرجل المرأة الأجنيية بالسلام فهل 
يجب عليها رد السلام آم لا 

لق السام و يق 
برف 6691808 تعس ويل | - اليداءة بالسلام من المسلم أو المسلمة على المسلم 
3 سنة ورده واجب ولا يسقط وجويه أن المُسلم رجل 
| وامُسلم عليه امراة فيحجب عليها أن ترد السلام وذلك 
| لعموم الخطاب للذكور والاناث فى قوله تعالى: «وإذا 
3 حييتم يتحية فحميوا باحسن منها أو ردوهاء ولكن لا 
تجوز داق أن تصاتج الرجل الاجنبي مخها ولا دجون 
8 له مصافحتها. ا 


ل1ل] الأهواء لقة: جمع: وأحده فوى ع 

وهوى يهوى يمعنى: سقط. قال تعالى: «والمؤتفكة 1١‏ أء 
أشوىء أى : أسقطها الله فهوت. 

والهوى (مقصور) هو النفس. والجمع الأهواء. قال 


مبتدع؛ وليس هناك قسيم ثالث. 


للائمة. 


أهل الأهواء وذلك 


فقد اتبع هواه. والعلم يالدين لا يكون إلابهدى الله الذى بعث يه رسوله صلى | الاتجاهات الحديتة المنحرقة. 


باجماع ال مسلمين. الا 
دقلا يصدتك عنها من لا يؤمن 


ن بها واتيع هواه فتردى». 


وقال تعالي: دقل لا اتدع أهواءكم قد ضللت إذا وما نا من المهتدين». 


وآهل الأهواء: هم كل من <الق السنة والجماعة من : 
- أصحاب السيف الخارجين على ائمة السلمين وجماعتهم: كالقوارج والبقاةء وللتازفين. ' 

وأهل الكلام والبدع والجدل والخصومات: كالخوارج والقدرية, وا ش 
والجهمية» والمشيهة. والمتصوفة: والياطتية. والفلاسفة. 0 
من سار على نهج هذه القرق وأصولها اد إغدا تاهج شالف الشنة واللجماعة : كتصحاب 


ل3] التسبيع: تتزيه الله تعالى. وأصله 
المر السريع فى عيادة الله تعالى وجعل 


ذلك قى فعل الخير. وجعل التسبيح فى 


العبلذاتم سواء كان فعلا لوقولا.” 


0 | الله تعالى باللسان من أيسر 
العيادات اي قال تعالى: «دفلولا أنه 


كان من المسيحين» قيل فى المعنى: من 


والمتامل للآيات الكريمة قى القران 
الكريم يجد ان جميع مخلوقات الله تسبح 
بل عليه أن يؤمن ويوقن بذلك: «وإن من 
نشمىء إلا يسبح بحمده ولكن لا 
تفقهون 


0 
يقول تعالى: سيبح لله ما فى 
السموات والأرض وهو العريز 
الحكيم. ويقول: ديسشح لله مما قى 
السموات وما فى الأرض له الملك وله 
الحمد,» والمتامل لدلاثة الفعئين السايقين 
يجد أن الأول ماض يدل على للزمن أ 

للتقدمء والقعل الثانى «يسيح» مخسارع 
يدل على الدوام على التجدد والاستمرة 
والثبوت وأمرنا البارى يصيغة الأمى فقال: 
«فسيح بحمد ريك» وإذا نظرتا إلى 
ملخوقات الله فى القران التى نزهت الله 
تعالى وسبحته نجد أن السموات السيع 
والأرض ومن فيهن تسبح «تسمح له 
السموات والأرض ومن فينهن» والرعد 
يسيح «ويسبح الرعد يحمده: والملائكه 
تسبح والطير يسبح. والجيال تسبح قال 
تعالى: «وترى الملائكة حافين من حول 
العرش يسيحون بحمد ريهمء وكال 
تعالى: موسخرنا مع داود الحبال 
يسبحن والطدر». 

كل هذه الآيات تدعونا إلى أن نتزهه 
سبحانه وتعالى ونفرده بالعبادة. 

وفى التسبيح تتفك فريجات وييسر الله 
تعالي للإنسان من عسره يسرا «قلولا 
انه كان من المسبحين للبث فى بطنه 
إلى يوم يبعثون». 9 


> عبدالعزي رالسبرد . 





والغفلة عن ذكر الله واتباع شهوات النفس هوى. قال 
تعالى: «وأما من خاف مقام ربه ونهى 
الهوى». وقال تعالى: «ولا تطع من أغفلنا قليه عن ذكرنا 
- واتيع هواه وكاآن أمره فرطاء. 
والحكم بغير شرع الله هوى؛ قال تعالى: «دا داود إنا جعنناك خليفة فى الأرض فاحكم ‏ 
بين الناس بالحق ولا تتيع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل 
النه نهم عذاب شديد بما نسوا نومع الحساب».. 
ولذلك سمى الهوى بذلك: لأنه يهوى يصاحبه إلى الضصلالة و إلى النار. قال 1 
وآيو العالية: «إنعا سمى هوي أنه يهوى يصاحيه إلى اناه ويمظة فل اك 
اليصرئى ومجاهد . فكل من أعرض عن دين الله أو زاد فيه. ٠‏ أي نقحس. أو بدل قيه صاحب هوى : 


النفس عن 


. وللعتزلة, 


٠‏ وللتكلمة كما يدخل فى مسمى الأهواء كل 


وأما القرق الحديثة: كالقاديانية. والبهائية والبابية ونحوهاء فإنها خررجت عن دائية الإسلام ْ 


»د تاصري عد ري الاح ٠ض‏ 
















































لا يعلم أحد من آين آتى هذا العدد الهائل 
من الغهر إلى يلغاريا ولا أحد يجزم أين نشات 
هذه القومية التى تنتشر يأعداد كبيرة في جميع 
أنحاء العالم خاصة فى أوريا الشرقية. قومية لبا 
عاداتها وتقاليدها الغريية والعجيبة ولفتها 
الخاصة بها والتى يسمونها هنا فى بلغاريا اللغة 
الخجرية. والغريب أن هذه اللغة ليست واحدة 
يمعنى أنها تختلق من مدينة إلى مدينة. ومن 
قرية إلى أخرى» يل ومن حى إلى حى فى الديئة 
الواحدة! 

ولا يعرف عدد الغجر فى بلغاريا تحديداء - قهم 
لا يهتمون كثيرا بتقبيد المواليد, ولا تهتم الدولة 
أحيانا بلحصائهم, . خاصة الذين يعيشون مثهم 
قى للتاطق العشوائية خارج المدن أو قى الأحياء 
النائية. لكن الموكد أن عدد هؤلاء الغجر لا يقلون 
عن المليون ونصف مليون نسمة, وأكثر من 90/ 
من هذا العدد من المسلمين. وتكثر دينهم الأسماء 
الاسلامية مثل «أحمد وعلى ويوسف» وغيرها. 
ولكن أكثرهم يمتون إلى الاسلام بأسمائهم فقط 
لأسباب تذكرها لاحقا.. 

يعيش الغجر فى أفقر الأحياء والقرى. وتعرف 
بيوتهم.التواضعة جدا عن بعد. وتتكدس كل 
أسرة فى غرفة أو أثتتين على الأكثر, بل أكثر من 
أسرة يمكن أن تعيش فى بيت واحد من غرفتين- 
وأشهر الأحياء التى يعيش فيها الخجر هى 
«القاكولتيت» ووفليبوفوء فى صوفيا, 





وحى الغجر فى كل من مدينتى 
«سيلفين» و«لفسكى» والأخيرة هى أشهر مدينة 
للغجر. بالاضافة إلى أنه توجد قرى يكاملها من 
الغجر تتيع تلك المدينة. مثل «ستيقان» و«كرلجاء 
وغيرهما. 

فى حى ٠القاكولتيت»‏ نلتقى مع الجد هنانو» 
أشهر رجل فى ذلك الحى. قالكل يعرقه. وهو من 


. الغجر الاسبانء ويتحدث الأسبانية.. يقول: 


أصلئا من أسبانيا ونتحدث الأسبانية الغجرية. لا 
نعرف تحديدا متى نزح أجدادنا إلى هناء نعيش 
هنا على حد الكقاف. وقد لا تجد أحيانا قوت 
يومنا. أعمل قى بيع اللب على المحطات رغم كير 
ستى. وأعود آخر اليوم برغيف خبز اساعد به 
فى البيت اي وزوجته وأريعة 


السنة الثالثة عشرة ‏ للعدد (679) 
. . . السيت 10 شوال 7-1418 فبورئير 1998 


من الصعب أن يصدق أحد ذلك . حتى أنا شخصيا لم أصدقه عندما قيل لى عن هذا السوق الذى ينحقد مرتين فى العام 


ليمع النساء الفجريات الشادات ١.‏ 


فى ربدع العمر دون العشرين أو بعد العشرين بقليل .. منهن من تقف مع زوج أو والد أو شقيق أو شخص 
أخرى .. عرض وطلب .. أناس يعرضون الشراء ويساومون فى الأسعار ٠.‏ 


نولت إلى المكان المحدد لذلك السوق الغريب ووجدت ما لا يخطر على بال .. شايات 


واسعار تبدا من لاف قليلة إلى عشرات الآلاف من الدولارات. 
الغريب أن المواصفات الجمالية ليست سييا فى ارتقاع السعر. إنما هناك 
مواصفات اخرى !.. لكن المحزن فعلا هو أن معظم هؤلاء الخجريات مسلمات ١‏ 


عرض وطلب .. إبضاعة حاضر:.. بيخ بالضمان .. والسعر حسمب المواصفات 





أسرة غجرية تعيش فى غرفة واحدة 


المال, فى ظل الأوضاع المزرية التى يعيشونها, 
وعدم وجود دعوة إسلامية نشطة فى أوساطهم. 


مليارديريهودى 


من أهم الجماعات الجديدة التى دذلت بلغاريا 
وتعمل بين البلغار بشكل عام والغجر بشمكل, 
: لئليا 3 





اس ل قلا 
يمكنك أن تقهخ يسهولة آنك فى مكان تسكنه هته 


العرقية: فالشكل العام للمتازل يوحى يذلك» 
والرائحة المتيعثة تدلك لأول وهلة على توعيية 
سكان تلك المتازل. 

وفى صحبة إمام مسجد للديتةء عزت على, 
تجولنا داخل المدينة ورأيت أشياء يصعب على 
المرء بء تصديقها. 

فى أحد للنازل ويحجدت أسرة تعيش داخل 
غرفة واحدة ويداخل الغقرفة ماعز وخروف. 
وعندما ابديت دهشتى: قال إمام: اللسجد إن هذا 
ليس غريبا قمنهم من يعيش مع القرد. الذى 
يتجول به يوميا للحصول على بعض التقود. 
ومنهم من يعيش حتى مع حصان أ حمار. فلا 
يوجد مكان منقصل يمكن أن يثوى هذه 
الحيوانات. كما أتهم لا يمكنهم الاستغتاء عنها. 

وفى منزل أخر تعيش أسسرة فى هذا البلد 
القارس البرودة على أرضية الغرقة الأسمنتية, 
وعندما سات أهل المتزل أجايوا بكل بساطة, 
بأن الأرضية كانت «ياركيه» عندما تسلمنا هذا 
المسكن من الحكومةء ولكن لشدة اليرد ولعدم 
وجود ما ينقئنا أشعلتا خشب الأرضية 
«الباركيهه بغرض التدفثة! 

وقال لنا الإمام عت إن ما تعتبرونه سلوكا 
غير طيب يراه الناس هنا فى مدينة «ليفسكى» 
تصرفا عاديا. ولا يهمهم أن يقول أحد عنهم إنهم 
غجر. ويالمناسبة لا يغضب آحد هنا عندما يقال 
له إنه مجرىء فذحن غجر يالفعل ‏ والكلام ما 
زال لعزت وليتك:تعلم أن رئيس الوزراء.الحالى 
ايفان كوستوه غجرى الأصل. كمأ أن الكل يعلم 
أن أحمد دوجان زعيم الكتلة السلمة قى البرئان 
البتغارى قجرى الآصل. 


الغجرامسلهون مستهدفون 


تستهدف الخجماعات التنصيرية:؛ و. 0 
عيدة الثنيطان: أوساط المسلمين الغجر بشكل 
خاص..نظرا لحاجتهم. :الشديدة لدلقمة» الحيش. 
وتستغل هذه الجماعات الشياب والشابات القجر 
لنشر أفكارهم:فئ الأخياء والقرى الغجرية, 
قتوزع الشقيق مضحويا بالكتب والخيز مع 
أشرطة «الكامسيت» ولهم تواد صغيرة ل 





يحصلا على قوت ب شك 
الأشكال. ري من 
يقول أحد الشباب: إسمئ «أرسو خرستوف» 
عضى فى جماعة «الدنيا الجديدة» منذ شهرين , 
فقط.وأنا منعيد بانضمامي لهاء وناذا لا أنضم 
لهنا بينما تعطيئا معنى: جديدا للحياة!.. ئيس 
هناك شىء ممتقع عندفاء كل ما ثريده تحصل 
علية, فهى ‏ أى الجماعة - تنظم لتا المفلات 
الراقصنة والرحلات التى.تعلمنا فيها أشياء 
كثيرة. وتلقئ علينا للخاضرات.التى تغير لتا 
كثيرا من المقاهيمْ ألتى عزقتاها من قيل.! أساله: 
ماذ! يقصد من ذلك 






أو مسي رتم 950 


يتنطلوة إل الحاجة + إلى 


يشيل على الغور؛ اد 
: مقاهيم اللوت واليغث وغيز ذلك!.. وهكذا يتيين ‏ 
١‏ :كيف توجه هذه الجماعات هجزميا إلى عقيدة 


زهنه الجماغة لا فروع فى محظمكول العالم 
وتركز الآن على المجتمعات الجديدة من دول 
أوريا الشرقية والاتحاد السوفييتى السايق. 
خاصة الدول ذات الأقليات المسلمة متل بلغاريا 
ومقدونيا ورومانيا وغيرها. ييلغ رأسمال فرع 
يلغاريا 70 مليون دولارء تتفقها الجمعية على 
مشاريعها متل المدارس والكتب 
والمطاعم المجانية للفقراء ممن 
الذين يقبلون بهم فقطه.. كما 
أن للجمعية جامعة تعليمية 
تسمى جامعة يلقاريا الجديدة 
لاياتحق يها إلا أعضاء 
الجمعية وظعب دورا كبيرا 
وسط اللسلمين عامة والفجر' 
خاصة. ويالطبع يوجد بها عدد 
كليل من اليتغار النصارى أو 
أليهود. 

و«جورج سورس» هو أكبر 
مضارب بورصة فى العالم. 
ويقال إن له دورا كبيرا فى 
الأزمة التى حصلت فى بورصة 
شرق آسيا. 

أمام هذا اتوك مظن 
مجموعات الغجر للسلمة من 
جمعيات تنصيرية وماسونية. لا 
تجد فى المقابل اهتماما يذكر بهم من اللنظمات 
والجمعيات الخيرية الاسلامية سواء تلك العاملة 
داخل اللحيط البلغارى أو خارجه. إنها تنسنى 
تماما أن هتاك فئة تسمى بالغجر وأن معظمهم 
مسلمون, ويانق العاملون قى هذه للؤسسات من 
مجرد عمل زيارة لهم والتعرف على حياتهم 


رئيس أكبرتجم ع إسلامى للغجر: 
هذه الحركة خدلننا 


6 هاشم حسن رئيس أكبر تجبتع 


ا ويم اي 
تأسيس حزب سياسى يتحدث بأسمهم 
ويدافع عن مصالحهمء وكذلك تجميع , 
كل الجمعيات الخيرية القجرية 
والاتحادات فى تنظيم واحد. كتا نتو. 

فى حركة الحقوق والحريات خيرا 
ولكنها كغيرها من القوى السياسية 


الحالية قى الساحة البلقارية لم تقعل 
شيئا دهده الحركة تتحدث باسم 
السلمين فى بلغاريا ولها أعضاء فى 
البرنئان. يتزعمها أحمد دوجان الذى 
وردت الاشارة إليه فى هذا التحقيق». 

يضيف أن أحمد دوجان رغم أن 
الكل يعرق أنه غجرى. إلا أنه ينكر ذلك 


كان هذا عار عليه. وطوال السنوات 
الماضية من عمله البرلاتى والسياسى 
لم يقدم شيئا على الاطلاق لجنس 
اها . أما إذا كان لدينا حزب 

1 قسيداقع عن مصالحناء وليس 
بالضرورة تسميته حزب الغجرء فليكن 
تحت أى مسمى آخرء الهم أن يحس 
بآلامنا وآمالنا. 18 








ويعتيرونهم أناسا لا فائدة منهم. وعلى الرغم من 
أن هناك جمعية دلخلية خيرية خاصة بالغجر. 
إلا أنها معدومة التشاط لعدم وجود تمويل لهاء 
وكذلك هناك بعض الاتحادات الفجرية التى 
تسمى بالاتحادات الرومية تسبة إلى كلمة «رومء 
والتى تعنى ٠غجره‏ ولكن توجد خلافات كثيرة 
بين هذه الاتحادات رغم أثها توجد فى مناطق 
” مختلقة, مثل الاتخاد الغجرى الموحد فى مدينة 
«سيلفن: واتخاد الرؤم فى صنوقسيا فى حى 


«الفاكولتيتء». وكتلك اتحاد غجر «فارناء ٠‏ 


وغيرها. ولكن لم تسمح لهم الدولة بانشاء 
أحزاب سياسية لعلمها بمدى ما يمكن أن 
يكتسبه حزب غجرى إذا توحد الغجر تحت 
لوائه. والأسباب التى تستند إليها الحكومة فى 
منع حزب للقجر أنه سيقوم على ساس عرقى, 
وهذا مخائق للقاتون البلغارى. 


برلانى واحد من حزب اتحاد 
القوى الديمقراطية الذى يحكم 
البلاد حاليا. 


لايأخنون ينا 


وفى لقاء مع على توريقف 
رئيس الجمعية الخيرية لتطوير 
الغجر يقول: أنشأنا هذه 
الجمعية منذ أكثر من ست 
ستوات على أمل أن تساعدنا 
للتظمات الإسلامية الخارجية 
كباقى الجمعيات الأخرى. 
ولكن للأسف الشديد لم يهتم 
أحد ينا رقم أننا للستحقون 
لذلك. منذ خمس سنوات جاء 
أحد الإخوة العرب وزارنا أكثر من مرة واهتم 
بمشاكلنا. ووعد بأن نحصل على مساعدات 
لتنشيط عمل الجمعية, ولكن قجأة انقطع عنا. 
وعندما سالتا عنه علمنا أته غادر بلغارياء ومنذ 
ذلك الحين لم تر أحدا. وتجمد نشاط الجمعية. 

'تطالب إخولتنا المسلمين أن يساعدوننا مثلم 
يساعدون الجمعيات الأخرى التى تعمل بين 
الأتراك والبوماك: قنحن أيضا مسلمون ونحتاج 
إلى الاهتمام بنا حتى لا نقع فريسة سهلة للطرق 
الديتية والجماعات التنسيرية واليهودية التى 
تملا يلغاريا الآن. 

ويقول ضياء روماتوف رئيس ٠اتحاد‏ الروم» 
بصوفيا إن هذا الإتعات هو أول اتحاد غجرى 
فى يلغاريا. وقد أتشئتِ بعده اتجادات أخرى: 
كن الأحزاب السسياسية لها مصلحة فى عدم 


الاتحادات الغفجرية التى ب 
الديمقراطيون, كما أن يعضها يتيع الاشتراكيين 
وقير ذلك. ولهذا ققد منعتئا الدولة من إنشاء 
وتأسيس حَرَب للفجر حتى لا تحصل على عدد 
كبر من المقاعد فى اليرلمان. وبالتالى يصبح لنا 
تأثير قى الحياة السياسية فى البلاد. لا يوجد 
لنا تمويل خارجى. وتمويلنا يأتى من يعض 
الأحزاب السياسية الداخلية. ويعض الاتحادات 
الصغيرة ليس لها تمويل مطلقا ويالتالى قهى 
تعتبر غير مؤجودة على الساحة. 

أهم انشطتنا تنظيم الغجر فى هذه الاتحادات 
ومحاولة شغل توقات قراغهم. كما أن لكل اتحاد 
ناديا معينا يتجمع به أعضاء اء الاتحاد بدلا من 
وجودهم فى للشوارع أي عمل شىء مخالف 
للقاتون ونحاول تدبير بعض فرص العلم عن 
طريق الأحزاب السياسية. ولكن ما تقدمه لهذه 
الأحزاب من أصوات إنتخابية لا يتناسب مطلقا 
مع ما يقدمونه لتا من مساعدات فنجن ياختصار 
متسيون من الجميع. 


لاتوجد مساعدات 


وتحدث لنا د . نديم جنديف رئيس الجمعية 
الخيرية لتطوير الثقاقة الإسلامية قاكد مقولة إن 
المسلمين الغجر من المنسيين. مضيقا أن 
جمخيتنا هى الوحيدة التى د تقدم الدعم لهمء 





باى صقة 


بائعون يوافقون كم يتراجعون امام أعلى سعر 





صوفيا 
تحقيق وتصوير: 


د محمد ربيع سلامة . 





ويمكنكم التحقق من تلك قنحن على اتصال دائم 
مع قياداتهم فى الأحياء والقرى الخاصة يهم؛ 
ونقوم ببتاء يعض المساجد هناك. وعلى سبيل 
المثال فى حى الغجر بمدينة «نوقازاجوراء بدأنا 
قى إنشاء مسجدء وكذلك قى حى الغجر بمدينة 
«بازارجيك» ويعض المدن والقرى الأخرى. وآكرر 
أنه يمكنكم التحقق من ذلك 

ويستطرد أنه من خلال عملتا مع الغجر. تعلم 
بالقعل أنه لا توجد مساعدات لهذه الفثة من 


تعمل قى أوساط اليوماك. وهم 
للسلم ون نوو الأصل 


أتنا من قرط عملنا وسط 
المتعصبين البلغار بأتنا «غجرء 
أيضا!!.. تعم هناك سلوكيات 


لمبتاعات 


حقوق 
الإنسان ترى 


دبيعون زجاجات الخمور داخل حى ,الفاكولتيت» 


يجرى تنظيمه يوم 26 ديسمبر ويعرف باسم «يوم 
نيكول». هكذا يسمى هذا اليوم. ويحتفل به جميع 
البلغار وياكلون السمك يشكل خاص. ويعتبرونه 
عيدا. ويأتى اليوم الثانى بعده باسبوعين. فى 
العاشر من يناير. أى مع يدايات العام الجديد. 
ويعرف باسم «يوم ديمتروف». وهو عيد لكل من 
اسمه «ديمترء عند البلغار. ويعتير العيد الثانى 
بعد «يوم نيكوله. حيث يجهز بعض الغجر 
بضاعتهم لذلك اليوم. فتليس القتاة أجمل الثياب. 
وكل ما عندها من حلى. وتنزين يكل ما أمكنها 
من زينة استعدادا للبيع: ويتوقف سعر المرأة أو 
الفتاة على ما تنجزه من أعمال. وهذه الأعمال 
ليس من ضمنها أعمال البيت وما إلى ذلك. 
ويصل سعر الفجرية أحياتا إلى 20 آلف دولار! 
لاعجرة أن يتم الشراء. تتحول للراة الغجرية 
مشترييا إلى اليد التى تنفق عليه من 
عملها أيا كان هذا العمل. تثمر 
وتنهى, ولكنها لا تستطيع 
الخروج عن دائرته فقد 
اشتراها بماله! 


اليلغارى. وخاصة الجمعيات لكن كيف تصرق عليه. وأى 
التى يعمل فيها العرب. وكذلك مسلمات عمل لها يتيح لها ذلك. وهى 
هناك منظمات وجمعيات أخرى (( )) *» التى باعها أهلها بسيب الجوع 
تعمل فى أوساط اللسلمين ورغبة فى المال؟! 

الأتراك؛ وهى متظمات ٠‏ عندما تدخل عالم هذا 
وجععيات تركيةء ما الغجر ولجان السوق القريبء وترى 
المسلمون قليس لهم.مساعد أو ٠‏ السماسرة والأسعار العروضة 
'معين إلا الله عن وجلء حتى وللواممقات الخاصة بعلن 


غجرية, ويشىء من التعمق فيه. 
يتضح لك على الفور. أى نوع 
من التجارة تلك؛ وأى نوع من 
التجار! 


مشينة وغير طيية بين مجتمع القائمون بهذا العمل غير 
القجر. ولكن ذلك يرجع إلى أنه الإنسانى» هم «مافيا» تتاجر 
لا توهجد مساعدات لهم ولا هوا فى أعراض التسساء. أي 
اهتمام بهم. علاوة على نيذ لوه ١‏ تستغلهن فى أعمال إجرامية 
البلغاريين لهم. مما يجعلهم لا 99 مثل السرقة والسطو 
يعيرون اهتماما لما حولهم, والمخدرات.إنها تجارة تؤدى 
ويفعلون ما يحلو لهم. إلى أعمال تجارية أخرى. 


وأخيرا يناشد جتديف كل المنظمات الإسلامية 
والجمعيات الخيرية ورجال الخير بأن يمدوا 
أيديهم لهذه القئة وأن يتظروا إليهم بعين 
الاعتيار. فهم مسلمون. ومنهم ‏ وإن كانوا قلة - 
من هو مستقيم ويعرق دينه على أكمل وجه. 


دبيعون نساءهم7 


نصل الآن إلى لب هذا التحقيق. والذى نتشك 
فى أن المنظمات التى تعرف بأسم منظمات حقوق 
الاتسان تجهله لكنها تغض الطرف عنه رغم أن 
ضحاياه يشرء ويقعون تحت تعريف مسمى 
الانسانية. ريما إهمال هذا الموضضموع الشديك 
الخطورة. أن من يتم التجارة يهم بالبيع والشراء 
مسلمون. وريما لأنهم يقعون تحت فئة الغجر. 
التى ينيذها الكثيرون بسبب ظروف قاهرة وجدوا 
آنفسهم فيها ولا تنب لهم فى إيجادها. ظروف 
فقر وقئة وعى. وانقطاع عن جذور هوية مسلمة 
ما زال الكثيرون منهم ينتسيون إليها بالاسم 
فقطء ويفاخرون بها غيرهم. 

نقول هذا ونحن لا نقلل منهم مؤكدين أنهم فى 
الماضى القريب ساهموا قى تشر الاسلام قى 
هذه الأصقاع الأوريية جنبا إلى جنب مع الدولة 
العثمانية. فقد كاتوا قوما متنتقلين وكانوا من 
أوائل من تأثروا برسالة الاسلام. عندما جاء 
العثمائيون ويالتالى كانوا ينقلونها إلى كل مكان 
يحلون يه. حمتى أنه قى كشير من يقاع أيريا 
الشرقية وروسيا والقوقاز وآسيا الوسطى يتسب 
لهم فضل كبير قى ذلك- 

هذا عن ماضيهم. ولا يخلى حاضرقم الصعب 
جدا بظروقه المزرية. من نماذج مسلمة طيية لديها 
شىء من الوعى الديتىء تعطيه للآخرين لكى 
يحافظوا على هويتهم. لكننا أيضسا لا تهون من 
الأوضاع التى يعيشوتها ‏ 

لقد سمعت شخصيا عن هذا السوق الذى 
تباع فيه الغجريات من النساء والقتيات مند 
سنوات ولم أكن أصدق من يحكى لى عته. فكيف 
يعكن أن يحدث ذلك وفى منطقة أوردية وقريبا من 
منظمات حقوق الانسان النشطة قى أوريا وفى 
غيرها! 

عرقت أن هذا السوق يتم تنظيمه مرتين 
سنويا. واخترت للرة التى تكون فى أواخر شهر 
ديسمير أى قى آخر العام. وذهبت إلى هناك 
ورأيت ما لا يخطر على يال. 


ويصر الآباء والأشقاء والأزواج والأعمام. قبل 
موعد السوق يقوم الاب أو ولى الفتاة أو اخرأة 
بتجهيزها ليبيعها فى يوم السوق. يتملكك الغيظ 
أن ترى أن الاب يبيع ابنذ والشديق شقيقته شقيقته 
حتى ج ييبع زوجته ما دلم ذلك يجتى له 
ريحا يساعده على الحياة!! 

يحدث هذا على مشارق القرن الحادى 
والعشرين فى عالم الغجر البلغار الملىء 
يالمجائب. يتعقد السوق يومين فقط كل عام» 
ويسرق الجميع هذين اليومين. السوق الأول 


جميعها من النوع القذر. ولا عجب أن تجد أن 
المشترين معهم قى دولة فقيرة مثل بلغاريا كل 
هذه الأموال التى يدفعونها لشراء غجرية واحدة. 
إن هذه الأموال تولد عليهم من النشاط الذى 
توجه له تلك الغجرية أو هؤلاء الغجريات. أموالا 
أخرى تصل إلى أضعاف الأضعاق. خاصة إذا 
كان المشترون شيكات واسسعة تعمل فى الأنشطة 
القذرة يطول أوريا الشرقية وخارجها حتى إلى 


* داخل أوريا الغربية ومناطق أخرى. 


مواصفات مهمة مثل درجة احترافها الاجرامى. 
خفة يدها على أساس قدرتها على السطو 
والسرقة. وأسلحة الاغواء التى تستطيع عرضها 
للايقاع بضسحاياها. بل إن من لها ماض 
إجرامىء وملف سوابق قى عمليات الجريمة 
والسطو والمخدرات تحوز السعر الأعلى! 


بيع بالضمان! 


باختصار قإن أعمال المرأة أو الفتاة المشتراة 


تغيير الهوية 
تور ليبا 
٠ 0-01 0‏ 
الإسلامية للغجر 

8 []اهناك عملية سرية ويطيئة وهادئة 

ة لتغيير هوية الغجر. فمن قبل تغيرت 
أسماء الفجر الستمين بالقوة مع 
عمليات تغيير الأسماء المشهورة أيام 

8 الحكم الشيوعى وقيله. وكانت كلها 3 

أن عمليات علنية اتهمت قيها السلطات 

© وقتها بالديكتاتورية والعنصرية سد 

© فنات الشعي الأخرى مثل الأتراك | 

والعجر وغيرهم, ولكن الآنْ يجرى تغيير 
الأسماء ببطء وفدوء شديدين من 
الأسماء الإسلامية إلى الأسماء 0 
السيحية. والسبب آلذى قد لا يعلمه 9 

© أحد هو خوف القادة السياسيين على 

8 الجنس البلغارى من الانقراضء فلا يهم 
أن تكون لون البشرة ة بيضاء أو قمحية. 
المهم أن يكون الاسم والهوية بلغاريين. 
وهناك منظمات حكومية تابعة لرئاسة 
الجمهورية تقوم بذلك دين أن يترى 

أحد تحت مسميات كثيرة: وتساعد هذه 
النظمات بالقعل بعضي الجصعيات 
الغجرية ولكن بشروط وحدود معينة. 

© وتأتى تلك العملية تصسبا من زيادة 

8 نسبة الغجر معا يفقد اليلغار سيطرتهم 

8 على قيادة البلاد. ها 








تتنوع بين أنشطة كثيرة. منها أيضا الانعان 
لرغيات المشترى الخاصة!.. 

قى السوق الذى أقيم يوم السادس والعشرين 
من ديسمبر الماضى فى مدينة «ستارازجوراء» 
اصطقت البضساعة على جانبى الطريق بالوان 
زاهية بارقة من حلى وملابس مزركشة وشعور 
مصبوغة بكل الألوان ورجال يتادون على 
بضاعتهم. منظر لم أتخيله من قبل. لقد رايت 
بعينى ما لم آكن أصدقه عندما سمعت منذ أكثر 
من 3 سنوات عن هذا السوق من بعض البلغار!.. 
رأيت أكثر مما يمكن أن اتخيل.. رجل يتادى على 
بخساعته. يرانى فيظن أنى التاجر المستعد لدة 
نقود أكثر قيقول: «تقدم هنا.. أفضل فتأة فى 
السوق. تعالى وعاين. والسعر سيكون مفاجأة».. 
وغير هذا وغير هذا من أشكال النداء على 
البضاعة, تماما كأنك مقبل على شراء كيلى من 
الطماطم أو حتى قطعة ملابس مستعملة! 

تجولنا فى السوق.. زحام زحام. رجال ونساه 
من كل الأعمار. شكنا الفضول لأن نسأل عن 
أسعار البخضائع المعروضة. توقفنا عند قتاة 
صغيرة نحيلة الجسم. لا تبدى عليها علامات 
الجمال تقف يجاتب رجل عرفنا أنه أبوها. دعاتا 
قائلا: تفضلوا!.. سالته: هل تبيع هذه الفتاة؟!.. 
قال: نعم.. ظنئت آن عدم تمتعها يقسط من 
الجمال وسقر ستها سيخفض سعرها. ولكتى 
قوجنت عندما أخبرني والدها أن سعرها 13 
مئيون «تيفاء وهى العملة البلغارية. ويعادل هذا 
المبلغ 8 آلاف دولار: وهذا سعر عال طبعا 
بالسوق قياسا بالبضاعة التى نراها!ا.. وعندما 
سالته: لماذا كل هذا السعر الكبير؟!.. أجابنى: 
«لأنها متعلمة ومتدربة»!.. متعلمة!!.. إن سنها ما 
زال صغيرا!. فأجاب: نعم هى متعلمة ولكن ليس 
فى المدارس كما تظن» قهى تسرق كحل العين 
وقى لمح البصر. من يشتريها ستدر عليه أرباحا 
خيالية ية وسيعيش معيشة رغدة مندى الحياة من 
كد . يدها!؟. . ويواصل: إذا لم تتاكد من ذلك خلال 
أسبوع. يمكتك إعادتهاً لى!!.. أنهيت حديتى معه 
باشمئزاز وياستغرابء قائلا له يلسان متلعثم: 
معنى ذلك أنك تبيع بضاعتك وتعطى عليها 
ضمانا أيضا!! 


الزعيمة والحارسان 


على الجانب الآخر من السوقء كانت تقف فتاة 
تلبس ملابس خليعة رغم شدة البرودة. تصبِغ 
شعرها باللون الأصفر الذهبى وتضع على 
وجهها كمية كبيرة من اليودرة. ويتدلى من 
جيدهاء وترتدى فى يديها واذنيها كمية غير قليئة 

من الذهب. فطنت حينئذ ماذا تعمل مذه الفتاة 
ومن يشتريها. وما النشاط الذى يريدها أن تعمل 
فيه. يل توقعت دون أن أساأل: كم ييلغ سعرها!! 

وهناك فتيات ونساء فى متوسط العمر, بيلخ 
سعر الواحدة بين الف وثلاثة ألاف دولارء وهؤلاه 
لا يصلحن إلا لأعمال الحقل والبيت والحاجات 
الخاصة. ولذا فان السعر منخفض لأن لا ريح 
من ورائهن!!.. 

فى الطرف الآخر من السوق تعرفنا على 
المنظم. إمراة فى متوسط العمر. معظم اسناتها 
من الذهب. وهذه شيمة الغجر الميسورين. وتكسو 
أصايعها وجيدها كمية كبيرة من الذهب. يقف 
على جانبيها رجلان ضخمان. عرقت على الفور 
أنهما الحارسان الشخصيان لها «بودى جارد».. 
انتابتنى رهبة قيل أن أتقدم إليها وأسالها عن 
مشروعية هذا السوق من الناحية القانوتية, يل 
والأخلاقية. ولاذا هى المنظمة دون غيرها. وما 


سكتت برهة ثم قالت: بعد أن علمت أنتك 
أجنبى سأجِييك. لأتنى أعرف أن هذه الأشياء قد 
تكون غريبة عليكم, هذه السوق تقام منذ زمن 
بعيد. نشأت ووجدت جِدى ووالدى ينظمانه. 
وبالمناسبة قليس هو الوحيد فى بلغاريا. توجد 
أسواق أخرى فى ثلاث مناطق تقام في نفس 
التوقيت. لم يسالنا أحد من قبل عن قانونية أو 
مشروعية أو أخلاقية هذا السوق: لا أحصد 
يضايقنا لا من البلدية ولا من البوليس طلما 
أعطيهم فى النهاية جزءا من الايراد. ٠‏ أحصل على 
نسبة من كل رأس تباع, تتراوح بين 10/ و20/ 
حسب المبلعٌ نقسه. هذه السوق مهمة جدا للبائع 
والشترى. قالبائع يحتاج إلى نقود يساعد بها 
أسرته ويربى بها باقى أينائه. وإلا فعن أين يثتى 
بالنقود لتربيتهم. ومن تاحية أخرى فإن ١‏ المشترم 
يبحث عن مواصفات معينة فى الفتاة. قكيقف 
يجدهاء وليس كل فتأة تقيل العمل الطلوب منها, 
لذا فنحن نوقر ذلك هتاء ليس هناك غش أو 
خداع فى البضاعة. فصاحب البضاعة ي 
الموأصفات الموجودة فعلا. يل إن اليعض يق 
ضمانا لفترة معينة فقد تذذله الفتاة المباعة. 

الفتاة المباعة هى حق للمشترى. ٠‏ ولكنها يمكن 
أن تذهب لبيت آبيها لرؤيته ورؤية الأسرة ققط 
تقوم بكل الأعمال التى تطلب منها دون اعتراض, 
خاصة ما اتقق عليه مع بائعها. ٠‏ وشى قى النهاية 
تعتبر زوجة للمشترئى. .هيا قالض متعم 
السوق!! 

إنها جريمة بشسعة فى حق الإنسانية.. 
الرابحون فيها هم مافيا التجارة المحرمة. 
والفسحايا أناس جوعى؛ لم ينظر أحد لحالهم: 
ولم يهتم أحد بهم. لكن ما يوجع قلوينا وما يدمى 
كل جوارحنا أنك إذا سانت أكثرهم يقولون لك 
إثهم مسلمون غجرا ‏ .. قل لى ما هو وقع ذلك فى 
نقسك؟!! 18 


قضايا 


الرياط_-كريمة رشدى 


ل] الفيدرالية العامة لمسامى فرنسا هى أكير 
تجمع إسلامى فى فرنسا وهى عيارة عن هيئة 
إسلامية عامة هدفها الدقاع عن الإسلام 
وا مسلمين وتمثيلهم وترسيخ حقوقهم كاقلية تمثل 
ثانى أكبير دين فى فرتساء وهو يعد امهب 
الكاثوليكى الإسلام الذى يقدر عدد أتباعه بما لا 

وتمارس الفيدرالية نشاطات متعددة 
كالاشراف على إقامة المراكز الإسلامية ويناء 
الساجد. كما ترعى المناسبات الإسلامية مثل 
الأعياد. وتداقع عن حق المسلمين فى إحيا 
ستنهم وإقامة شعائر دينهم يحرية خصوصاً 
بعناسبة شهر رمضان والعيدين. وتصدر 
القيدرالية كذلك نشرة شهرية ياللغة الفرنسية 
(نور) موجهة للفرنسيين أساساً هدفها مخاطبة 
الرأى العام الفرتسى وشرح وجهات النظر 
الإسلامية للمسوؤّولين والسياسبين. 

التقيتا يائدكتور محمد تشارى - - رئيس 
الفيدرالية أثناء زيارته للمغرب فتجاينا عن هذه 
الأسئلة التى تتعاق بحال الإسلام والسلمين فى 
البلاد الغربية. 


تغيرالفتوى 


© ما الصعويات التى تعترض الدعوة 
الإسلامية فى قرتسا؟ 

هناك معوقات تتعلق بطبيعة الدعوة. 
والمقصود بالدعوة تيليغ الإسلام. فالإسلام لأول 
مرة يعيش كاقلية دينية ويشرية فى وسط لا 
تحكمه قواعد الإسلام. ويالتالى قد تتتج عن ذلك 
بعض الصعويات التى قد تختلف عن طبيعة 
المياة فى اللجتمع الإسلامى. من هذا للنطق 
تجد الدعوة الإسلامية نقسها مدقوعة على أن 
تجد حلا يناسب الواقع الذى تعيش فيه دون أن 
تخرج عن الآصول العامة التى تتحكم فى 
الشريعة الإسلامية. صحيع أن علماءنا منذ القدم 
اتفقوا على أن القتوى تتغير يتغيير الزمان 
والكان والحال. 

ولقد رأينا فى التاريخ أن الإمام الشاقعى 
رحمة الله عليه كان له مذهبان فى يعض المسائل. 


المسلمون بعد خروجهم من الصلاة بمسجد باريس 


ومن هذا المنطلق الأقليات المسئلمة وهذا هو 
للصسطلح الذى نريد تاصيله اليوم لأن الوجود 
الإسلامى لم يصبح الآن وجود عبور, بل اتتقل 
إلى مرحلة ألتوطين والتوطيد. وقى هذا الظرف 
لابد للوجود الإسلامى أن يلخذ مسلك أنه كاقلية 
كتيب لها أن تعيش فى هذه البلاد وأن يكون 
لوجوبها. لا من الناحية الشرعية أو من الناحية 
الحضارية أى معنى إلا إذا وظف هذا الوجود 
فى تبليغ الدعوة الإسلامية. 

وعندما سألنا ى. حميدالنه عن التجنس قال: 
«إذا كان للدنيا فهى حرام وإذا كان للدين فهو 
حلال وإذا كان للدين والدنيا فهو حلال» أى 
بمنظلق المصالع المرسلة للمالكية للتى تقول 
«أيتما كان شرع الله فهناك المصلحة واينما 
كانت المصلحة فهناك شرع الله». 

ومن هنا فمشكلة الدعوة الإسلامية هى من 
الداخل اى عدم قدرتها على بلورة خطاب 
إسلامى متجدد بتجدد الزمان وللكان والحال, 
خطاب قادر على مولجهة التحديات المعاصرة 
وقادر على إقناع الآخر بالوجود والتعدد لآن 
مشكلة الحضارة الغربية هى أتها أصيفت على 
نقسها صبغة الكونية «العاللية» ووجهت الآخر 





«صورة من الارشيق» 
بطرحه وقكره ومقائيسه على أنه عارضة ولا 
يصلح له البقاء. 

والصعويات التى تعترض الدعوة تتنحصر ق 
ثلائة أنواع أولا الدعوات التتصيرية التى تعمل 
على جلب آكبر عدد من الناس؛ وهتاك ثانيا 
مشكلة اللاديتيين أو للاحدين والعلمانيين الذي 
لا يريدون وجود الدين. والإسلام على وجه 
الخصموص. وبالتالى يحاريون هذا الوجود, 
وهناك التوع الثالث وهى المسلمون الذين ذهيوا 
إلى الديار الغردية لطب الوق بلا يه هما 
يوطن العمل الإسلامى أو الدعوة الإسلامية 
وبالتالى يعرقلون العمل الدعوى لأنهم لا بريدون 
العمل فى هذا المجال. 


الإعلامالشرير؛ 


© هل تتلقون مضايقات من طرف 
السلطات الفرنتسية, وما نوعية هذه 
المضايقات؟ 

المضأيقات ليست من السلطات كسلطات» 
بل أفرزت من طريق نفسية عدوانية تيلورت أولا 
عن طريق الفهسسات الإعلامية. فمن يملك 


الإعلام قى لحري مويله انرا وسنافقه 


:5 واتتشاره ودعايته فالإعلام الغربى صار فيه 


ن سيظرح 
0 غير المششروع الذئ أوكل لهذا الإعلام 
أن بيلغه 
وا الممايقات الأخرى تلتى من مؤُسنسات 
الاستشراق والكنيسة خصوصا فى جاتب 
للتعصبين من المسيحيين الذين يرون ان فى 
الوجود الإسلامى استفزازا للكنيسة التى توظف 
كل طاقاتها من قوس ومجلات ومؤسسات 
خيرية لتحصرالعمل الدموى الإسلامى. ٠‏ 


الفيدراليةوالدهم؟ . 


© ما هى منتاهج الدعوة أخصوصا فى 
وسط الشياب؟ 

نس تخنفم القنوات التقليدية من التين 
والسجد والمحصاضرات والتدوات والزحلات. 
وهتاك القنوات العصرية التى تعتمدها الفيدرالية 


كالكومبيوتر ولنا برامج كثيرة فى هذا الياب؛ 


وشبكة الاتترنت فتحن يصدد إعداد 
كبير فى هذا الباب عن الإسبلام للتعريف يه 
والدقاع عنه. 

والفيدرالية تريد استقلال جميع القنوات 
الشرعية والتاريخية والقنوات التى تبيحها الجياة 
القرتسية كالأحزاب السياسية؛ ومن خلال هذه 
الهيئات يمكتنا إذا 
الإسلام يمكن لتا أن نداقع عته على الأقل. 

© ماالموارد المالية لتفيدرالية, وما 
المهام التى تقوم بها؟ 


- الفيدرائية ئيس لها أى دعم مألى من أية. 


دولة إسلامية. مسميح أن هذا يشكل قوتها لآن 
لها استقلالية اتخاذ القرار وفى التسيير 
والتنظيم. لكن هذا يشكل عائقا كبيرا فى تحقبيق 
مشاريعها. 

ومنذ أن وصلت الحكومة الاشنتراكية التقينا 
بدليونيل جوسبان» فى عدة محافل والتقينا مع 
وزير الداخلية المكلف بالأنيان. وعدد من الوزراء 
وشرحنا لهم قضية الإسلام وكيف يمكن إيجاد 
سبل للتهوضء حتى نتقادى التنطع وتتقادى أن 
تخرج الجالية عن جادة الطريق وتذهب إلى ما 
يسمى عندهم بدالارهاب». 1لا 





لم نستطع تبليغ رسسالة |. 


تحقيق | تعويضها وهى فرصة 





وكيل التوزيع الشركةالسعودية للتيزيع (ت جدة ) 6530909 (ت 


[] أكد الكشف عن أن وزير الداخلية البريطانى 
مجاك ستروء هو والد الشاب الذى باع مخدرات إلى 
صحافية؛ مدى تفشى هذه الآفة فى المجتمع ال 


بن ولختراقها لمختلف طبقاتها الاجتماعية. وتكمن خطور: 
ثقافة الخدرات فى أنها متتشر: 

1 على اختلاف مستوياتها, 
1 الصالب يتتعى إلى عائة مرموفة أن عادية 


منتشرة فى المدارس اليرى يطانية 
يغض النظر عما إذا كان 


ومعروف عن الغوائل البريطانية انها تلقى مسؤولية 


تريية آينائها بالكامل على كاهل المدرسة التى يمعضى 
فيها الطالب 


ظم ساعات التهار. 
ورقم أن نجل الوزير «وليام» لا يتجاوز سن السابعة 


عشرة: إلا أنه تبين أنه لا يتعاطى المخدرات قحسب, 


وإتما يقوم بالمتاجرة فيهاء حيث أنكشف أمره عندما 
وقع فى فخ صحافية تعمل لصحيفة «الديلى ميرور» 


الشعبية عندما باعها كمية من المخدرات من دون أن 


يعرف هويتها ققامت هى يدورها بابلاخ الوالد الوزين 


7 التى اصطحب ابنه إلى مركن الشرطة ليعترف يفعلته. 


ومعروف عن «سترو» أنه احد أكثر المتشددين فى 
حكومة العمال الحالية ازاء مكافحة المخدرات. وجاءت 


| هذه الفضيحة بعد أيام من اقرار الحكومة البريطانية 
؟! تخصيص مليون جتيه أسترلينى 50 


تجريبى 


ثم يختبر الطريقة الجديدة التى ستنفذ بها الأوامر 





بصائر للدعاة في بلد الحرمين في ضوء منهج السلف 


الدكتور محمد عبد لقادرهنلدي 


السادة / الشركة السعودية للتوزيع ( ص . ب :13195 جده  )21493‏ - 
مرفق شيك مصرقي( حوالة بنكية) بميلغ (تقلاه2 411.5) لقاء نسخة من كتاب ٠‏ البيعة .. التكفير .. النصيحة» 












٠‏ الخدزات. لكته قال إنه رغم الحرج للتتجم 







الرياض ) 4779444 (ت الدمام ) 8410840 


القضائية يحق مدمنى المخدرات الذين يرتكبون جرائم. 9 
وتنص الأوامر القضائية الجديدة على اجبار المجرمين 


من مدمنى المخدرات على تلقى العلاح؛ وذلك كجزء من 
قانون مكافحة الجريمة الذى أعلنه دسترو أوائل 
ديسمير 1997م. 


وقد عبر «سترو» عن صدمته العميقة لدى اكتشافه ' 


أن ابنه المراهق يتعاطى المخدرات ويتاجر بها. قهو من 
أشد العارضين لتشريع استخدام يعض أنواع 
.عن هذه 
القضية إلا أنه لا ينوى الاستقالة من منصبه والتخلى 
عن مهامه التى تتضمن مكافحة الجريمة والمخدرات. 

ويّكد هذه القضية ماجاء فى تقارير سابقة من أن 
تعاطى المخدرات لم يعد حكرا على الطيقات للسحوقة 
وغير التعلمة, وأشارت دراسة أعدتها مؤسسة 
حجوزيف رأونتروى» إلى أن ثقافة للخدرات متتشرة 
أيضا فى أوساط العائلات المستقرة, وأن أعدادا كبيرة 
من آيناء الطبقة الوسطى يتعاطون المخدرات. 

وقال التقرير إن «المخدرات الآن ثقافة تعدت 
المستوى التعليمى واخترقت كافة طبقات للجتمع 
وفئاته». 

وقال اليروفسور «كارى كوير» من كلية «مانشستر» 
للدراسات الإدارية إن الآباء الناجحين فى حياتهم 
المهنية يمضون أوقات كبيرة فى العمل تصرفهم عن 





تتلرسنان سمال حسين 


لرجل تتارستان القوى. 
للسالة 
اليوسقون. 
لم يكن «ديغيرء شخصا 
سيئا بالنسية لتتارستان 


ى تركيا. قه تمتع بحظوة 
لدى الرئيس «شامييف» 


الحكومتين. 


1 مليون دولار. 


0] تحتاج جمهورية تتارستان التى تتمتع 
بتسيادة لستاتية د بين ل 
الاتصادية إلى ميناء على البحر وقى يمر 
مرمره التركى غير للتجمد. وريما إلى 
رصيف صغير يتحول يعد وقت معين إلى 
ميناء بحرى. وأحلام من هذا النوع كانتت 
تغزى ذهن الرئيس التتارى منتمير شامييف 
غير أن صديقه رجل الأعمال التركى دأرتوك 
ديغير» حول هذه الأحلام إلى كوابيس مؤرقة 


من الصعب معرفة أن «ديغير» ناقش هذه 
«شامييقه» فى أثتاء رحلاته 
المتعددة إلى تتارستان: غير أنه عمل كل شىء 
ليكون لتتارستان سيناء صسغير فى جنوي 


النى كان يعتبره صديقا تفضيا له ومتحه 
النفط ومتتجاته التتارية ية إلى تركيا 'ولكن 
خطوات سديغيره العملية تجاوزت امكاتيات» 
المالية أى أصيح النقط التتارى غير مرغوب 
فيه فى تركيا. وفجأة ساءت حالة سيقير»». 
وأعلن إفلاسه ووفض سداد ديونه لشركة 
«سوفاد» التتارية واليالغة 23 مليون دولار. 
بدات الأحداث تتطور فيما بعد ليس على |" 

النحو الذى توقعته قازان. خرجت علاقات 
الشركة التترية ورجل الأعمال التركى من 
مشكلة بين شركاء اعمال إلى أزمة بين 


أرسل شامئيف خطايا إلى الرئيس التركى 
سليمان ديميريل مطاليا تدخله الشخصم 
بتدارك الأزمة والتدخل فى قضصية ال 23 


أقامت لنياية العامة فى اسطئيول متتصف 


فبراير 1997م قنضصية جنائية ضد «ديغير». 
وكان ذلك أمرا يسيرا لآن رجل الأعمال لم 


الشان الأسرىء الأمر الذى يجعل أبناءهم عرضة 
لثقافة المخدرات قى الشارع والمدرسة. 2 . 

وأشارت مجلة طلابية تصدرها جامعة اكسفورد 
العريقة إلى أن ثلثى طلبة اليكالوريوس فى الجامعة 
تعاطوا المخدرات. وقصة نجل وزير الداخلية لا تشكل 
استثناء على تفشى الظاهرة فى أوساط الطيقة الراقية. 
فقفى عام 1986 توفيت الطالبة «أوليفياء اينة وزير 
التجارة والصناعة السابق «بول كانون؛ يعد أن تعاطت 
كمية من الكحول والمخدرات بينما. كانت تدرس فى 
جامعة «وإنجتون» فى مقاطعة «بيركشاير» الراقية: وفى 
العام الماضى فصنت الجامعة 12 طالبا لتعاطيهم مخدر 


القنب. واعترف «ستيل» بأنه يشعر بتأنيب ضمير ١|‏ 


لايتعاده عن تريية أبنه الذى اعتقل مدة أريع سنوات 
يعد أن عثر بحوزته على كمية من مخدر القتب قدرت 
قيمتها بحوالى 30 الف جنية استرلينى. 


وعير «يول باتيس» والد الفتاة «ليئا» التى توفيت قيل أ ' 


عامين يعد تعاطيها حبة مخدر «اكستسى» المتتشر فى 
أوساط للراهقين فى النوادى الليلية الراقصة أن 
تساهم حادثة نجل وزير الداخلية فى توجية أولياء 
الأمور فى بريطانيا لمراقبة تربية آينائهم. وقال 
«ياتيس»: «إن هذه القضية تجعل الناس يدركون أنه 
طالما ابن الوزير سقط فى أقة المخدرات, فما الذى يمذع 
أبناءهم من مواجهة تفس المصيرء. لا 


ميناءالبعر الداف 


يشان الديون واليروتوكول الخاص بها 





المجايم ويعضهن مقتنعات بأن 


يختف بعد وتمتلك تتإرستان كل الوثائق 


م تؤثر هذه الضجة على رجل الأعمال 
التركى ى للدعؤم بقريق من المحامين للشهورين |: 
ويعد آياب لم يعثى عليه فى اصطنيول؛ ويدآت 
رحلاته. إلى أورويا وأمريكا الشمالية والشرق 
الأوسطحيث استمر فى إجراء للباحثات 


«الحجاب للؤقت» أصبع مظهرأ أساسياً 
من مظاهر رمضان فى العدد من الأقطار 
'الإسلامية, فما أن تثبت رؤية الهلال حتى ترتفع 
أعداد اللحجبات فى الشواورع والأسواق 


' والمصائع والجامعات ووسائل اللواصلات وفى 


كل مكان: 

هت ضاحيات حجان الزيثة» يمتتعن في 
رمضان عن وضع «للاكياج» احتراماً لحرمة 
الشهرء وما أن يظهر هلال العيد حتى يعود كل 
فى إلى مشابق جناي ويتكشف النؤوس وتطور 


علا عبدالكريم ‏ الطاليّة الجامغية ‏ تيرر 
هذه الظاهرة قائلة أقوم بليس غطاء قوق شعرى 
خلال رمضان لأننى اكؤن 
صائمة والله لا يقيل 
ألصيام من غير المحجبات 
كما أنتى ستحتاج إلى هذا 
«الإيشاربه قى وقت 
الصلاة. وطييعى جدا آن 
البس هذا الحجاب أثتاء 
رمضان لأته لا يثتى إلا 
مرة ولحذة فى العام قإذ! 
أضعتها فستضيع منى 

«ليلة القدره وان استطيع 


رائعة لمغفرة الذنوب عندما. 

أكون مطيعة لله. 9 
آما زميلتها بسهام عبدالقاسر فتغتر: ف بأنها 

تعرقف أن الحجاب مقروض فئ رحضان وفى غير 


. رمضانء ولكتنى.لا التزم يه إلا اثتاء المميام . 


وهو شىء أفضل من لا شىء على آية حال كما 
أنتى لا استطيع أن اليس الحجاب طوال العام 
لآن والدتى ت تمنعنى من ذلك وتضز على أن أخلعه 
1 فى رمضان: كما أن زملائى يسهرون منى 
كثيراً اذا أقدمت على تلك. 

وتقول سلوى احمد خليفة (مهتدصة): 
الحقيقة أثنى لست ملتزمة: ولم استطع أيدا أن 


:]| استمر فى ذلك ؤإذلك لا أقَدَمَ على لبس الحجاب 


حتى لا أسىء إلى صورة الحجبات بالحجاب 
الشرعى؛ وقد ليست الحجاب فعلا عدة أشهر 
منذ سمتوات ولكن صديقاتى «المحجبات» طلين 
متى أن أحافظ على كل الضلوات أو أخلع 
العحباب تقل ل الى إلى صسورة الإسلام 
واقتتعت يكلامهن فظعت الحجاب وأصيحت لا 
أرتدئه إلا قى رمضان حتى لايقفسد - صومى 

كني ابل ماود كما أننى لا أريد أن أكون 
ا إغراء الرجال فى نهار رمضان قتخذ 

فى هذا الشهر اللباركط . 


ماهيع خاطنة : 


ا نا تقرلمها خليل بللية مسييةا 


- لا يشفين معرفتهن يفريضة الحجاب فى 
رمضان وغير رمضان ولكن الكلمة كلمة الخطلاعة على 
السنتهن عندما يواجهن بهذم الحقائق هى درينا 
يهدينا» والواضح أنهن تنقصهن العزيمة ويتحكم 
فنيهن الهوى قيصرقهن عن الاستمرار قى 


فى تتارستان: 1 0 ١‏ 


,يتحول إلى كابوس! 


المسلمون قى روسيا 


أفلاس رجل أعمال يضيحع أحلام التستسار 0 


.ووقق بعتض التحسانبات سيكون الريح 
الصاقى التوقع للميثاء يعد أن يعمل يكل 
طاقتة حوالى 60 فليون دولار فى السنة. 

لم يقهم لماذا فصل سديقيره أن يعلن 
إفلاسه خلال أكثر من سنة بدلا من تسديد 
ديوته التنار. ثاتياء آصبح معروفا أن رجل 
الأعمال «الفلس» الذى يستمر التحقيق مبغه 


.وعقد الصفقات القرمية.ء: . يحمل جواز سفر ديلوماسيا قى رحلاته حول 

اتضع من سير التحقيقات ت أمور غيو العالم. وثالثاء حسب معطيات رئيس وزراء 
مفهومة: 'أولا: يملك «ايريتوك ديقير» مجموعة أ- تتاإرستان فريد محمد يآن التحقيقات مع 
كبيرة من الأسنهم تجطة يسيطر: تماما على «ديغير» أصبحت موضوها للمناقشة فى 
ميناء «بيلديةه» للطل على بحر مرهره والواقع | جلسات الحكومة التركية وتناقش القضية فى 
قرب مبينة ديلو فاس» الواقبعة جنوب أروقة للجلس. 





اسطتبول وتبعد عنها 70كم: ويقع فى ملتقى 
'الطرق التجارية يملك الأقضلية بالمقارنة مع 
ميثاء دمينر ناشاء العامل اليوم فى ١‏ 
اسطتيول: عمق مياهه يسمح يخدمة ناقلات 


قيمة للشووع يشارى 40 مليون برا .. 


.. وتحولت القضية.قى لالصيف الماضى إلى 
.سياسيةيمتة. ويسير كل شيء إلى أن 
تتارستان سشتحصل مقايل ديون «ديغير» على 
مجموعة من اسهم لليتاء التركى, وتشكل 


النفط الكبيرة ويقع قَرِيدِ قرييا بجدا من للنشآت | اتطباع لدى القيادة التنارية بآن تركيا ترحبي: 
7 -| يأقاق التعاون مع تتارستان فى هذا المجال. 
0 لكن كل شىء اتقلب رآسا على عقب.. 


!. )679( الشئة التالقة عشيرة- العبد‎ ٠ 
21258 السبت 18 شوال 7-1418 بايد‎ 


عاماء اللدامن: 
الآمية الدينية وراء 


الظاهرة وواجينا 
النوعية وا للشجيع 


















تلض زواجهن: وتضيا 0 
من هذا مصابات يحالة من حالات الاتقصام 
فى ال ية وكان وب رمضان ليس رب العلم 


مكل كما أن الغريب أن ددا منهن لايفكرن فى 
«الحجاب المؤقته فى هذا الشهر بداقع من للعقل 
1 الأن الثاس عموما فى هذا الشهر يكونون 
أكثر نفور! من العصية ولذلك فهم يعنفون يشدة 


وى بيتها وهى غير ملتزمة بالمجاب 
يقت الاشيعة الى يعتشون بها من يفطو فى تجار 
رمضان. 


5 هذه الظاهرة الموجودة 

غير لله ميان رجرية أيضا بين من يدتدين 
ا الزينة أى ع اللوآتى يضعن اماكياج على 

الحجاب: قهن يمندعن 

وجؤ مان لجا إن عن هذا السلوا 

حتى تدقل أيام العيد 

فيعدن الى سايق حالهن» 
أصا فى رمضان فعن 
الطييعى أن يكن اكثر 
التزاما. 


أميةدينية 


هذه الظامرة سانا 
عتهاد. عبدالمعطى 
بديومى - الاستاذ يجامعة 
الأزهر ‏ النى أشار إلى 
أنها محصلة طبيعية للامية الدينية والشرعية 
التى يعانى منها المسلمون قى كثير من البلاد 
الإسلامية. فهم يتصرفون كأن رب رمضمان ليس 
رب يقية العام ٠‏ وكأن شهر رمضان هو الشهر 
الوحيد لطاعة الله ثم نجاهر بالمعصية فى غيره 
من الشهور. 
ولكتني على أى حال أحب آن انظر إلى 
الجانب الطيب من الظاهرة فاقول إنه شىء طيب 
أن ينتهز المسلم أى المسلمة آية مناسبة من 
المناسبات الدينية ليلتزم أو يزيد التزامه يتوامر 
الله ولكننا نرجو أن يستمر هذا بعد رمضان لآن 
الالتزام مطلوب من المسلمين طوال العام ولا 
يتبغى للمسلم أن يشعر يأن صلته بالله مرهونة 
بوقت دون وقت- 


5 يضيف د . عبدالمعطى بيومى قاثلا: ومن يدرى 


السلمة ويحسن ثوابها على الصلاة والصيام 


اتقضاء رمضان تحمل وزر هذه النية لأنها تكون 
عازمة على القطيعة مع الله وعلى معصيته وعدم 
الائتزام يأوامره ويذلك تكون قد خلطت عملا 
صالحا ينية فاسدة. ولا يليق أن تفعل ذلك مع 
الله سيحانه وتعالى. 

وعموما فالدكتور عبدالمعطى ييومى يقول: إن 
من ولجبنا تجاه من يقمن بهذا السلوك هى 
التشجيع على الاستمرار والمواصلة بعد رمضمان 
وآلا نعمل على أن تيئس مسلمة من رحمة الله 
فتضطرها الى التخلى عن طاعتها التى عزمت 
عليها وإن كاتت قليئة, ولعل الله يبارك فى هذا 
التوجه ويقبل من صاحبته عملها ويرزقها الثبات 
على الخير. الا 








تشاجر محامى الطرقين أثناء جلسة 
المحاكمة الأولى فى الأول من يوليو للاضى 
والتى اتفق أن تكون الأخيرة حيث حاول 
فريق محامى «ديغير» تحويل القضمية الجنائية 
إلى مدنية. 

فى هذا الصدددء :معن ترضيق الجاذت 


الميتاء, وأ. لليناء اتديقيره بأسمه 
لكا ب يداعي اديغيره ب 
وقى 4 نوفمير الماضى آقرت للحكمة فى 
جلستها الثالثة بان القكدية مدنية وليسك 
جنائية. وسافر بعدها ديغير «الرتاج» 
مستمرا فى رحلاته حول العالم وأضاعت 
تتارستان الأمل فى الحصول على جنء من 
الساحل التسركى. وان 


أعلنت قسازن عن 
استيائها لقرار المحكمة التركية واعتبرته 


سياسيا وليس قضائيا. وتريث الاتولكه ' 
واستوعبوا الغضب التتارى بهدوه. وممكن . 


الاقتراض بن الذاكرة التاريخية استيقظت 
فيهم؛ وتاملوا قى غلاقاتيم المعقدة مع التثار 


فى القرون البعيدة لكن ثمة تفسيرا أبسط 1 
بكثير. 








موظف كلبير فى الحكومة الروسية علق 0 


على هذه الأزمة قاتلا إن القضية الأساسية 


وكان لايد لتطور هذه الاحداث من استقزاز 
وتمى الروج الاتننصالية التتارية, وتركيا 

مستعدة لتلييد آية خطوة انفصالية تتارية, .. 
لمت تترسلن 2 








00 


ا 














أنه إذا كا 


السنة الثالثة عشرة. العدد (679) 
: شوق - 7 فبزابر 1998 


يعد الإعلام قي هذا العصر الذى يعيش فيه الناس بما يسمى «القرية الكونية» يسيب تطور 
وسائل الاتصال من وسائل الدعوة الإسلامية الضروردة ء وإذَا كانت «الانترنت» هى آخر ما توصل 
إليه فى ميدان الإعلام فإن المستقبل لا ينوقف عن كشف الجديد. فهو أهم آدوات النجاح لأى عمل فى 
3 الراهن. وإذا كان هذا الدور هاما فى حياة اللجتمعات البشرية ومنها المجتمعات الإسلامية إلا 
تجيدا عن ضوابط الشرع فإنه يصبح عرضة لعبث الأهواءء وخطرا بدل أن يكون مفيدا 

ونافعا لذلك وخِب على المجتمع الإسلامى أن يكون محصنا ضد ما يبث لهدم الأخلاق والقيم . 
«اللسلمون» أحجرت استطلاعا واسعا شمل العلماء الشرعيين,. والدعاة وأهل الاختصاص فى هذا 
ع وو و ا اا ا ا 


السامرن انطع الراى ول قدالية الإعلزة فى لزضة الخو 


9 لدعاةواهل الاختصا 
نالداءويصهون 





(] د. سليمان من عبد الله آبا 
الخيل وكيل جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية أكد أن الشسباب هم 
قوة أى مجتمع: وقاعدته التى من 
خلالها يقوى أى يضعفء تحسب له 
المسسابات وينظر له نظرة لحترلم 
وتقدير واعتزاز أى يهان ويتتقص ويكون 
تبعا لغيره ويكتمر بتمره وينتهى بنهيه. 
ولاشك أن شباب الامة الإسلامية هم 
رجال المستقيل ودعاته, وحماةللعقيدة 
اللدفعون عنهاء ويناء على ذاك كانت 
جميع الفبربات للفكرية والسلوكية 
والاجتماعية التى وجهت إلى للسلمين 
كان هدفها الأول ونقطة التقاثها هم 


: الناشئة على اختلاف مراتبهم وتنوع 


نرجاتهم: ويالقعل استطاعت التأثير 
عليهم وإيعادهم عن دينهم ومنهيج 
سلفهم الصالح. إما بفرس الأفكار 
والتوجهات المنحرفة فى أنهاتهم 
وجعلها حقائق مسلمتوميادى» حقة 


يتطلقون منها فى نظراتهم وتصوراتهم | . 


رأحكا. 
وك لج ساس 


اوراصو٠‎ 


: 0000 


عوامل الإتحراف وا 


٠‏ الذى معه وجب بطإتقة ليست 
ابناتنا ]ليس لديهم وازع دينق أو راوع 


يحول يينهم ويين فعل المتكرات 
وارتكاب كل خارم للمروءة ممسسقط 
للكرامة خساريا بجبسيع الأخلاق 
الفاضلة عرض الحاتظ نجاعلا من 
السلوكيات الرديئة عنوانا للحرية 
ومحطا للسعادة. وقد استغل لتحقيق 


ذلك كله وسائل الإعلام ويصورة ) هذ 


واضحة؛ سواء كانت مقروءة أو 
مسموعة أو مرئية: وذلك الا لها من 
الأئر البالخ والتاثير القوى على جميع 
أفراد المجتمع, ومن يدقى القول عدم 
خلو أى منزل منهاء ويكفينا إشارة إلى 
خطورة تلك الوسائل إذا لم توجسه 
توجيها.سليما ما هو مدون قى 
بروتوكولات حكماء صهيون حيث اكد 
فيها على أن من السبل القوية وللطرق 
الإيجابية الموصلة لهم إلى ما يخططون 
له الإعلام يصفة عامة. مادام أن وسائل 
الإعلام على هذه الدرجة البالغة من 


الله وسنة رسوله صلى اثله عليه 


ع ا 


تلقائيا او بالأمانى والأقوالء وإنما لا بد 


درياض_ عقيل العقيل 


7 لل 





الاعلام يمكنه أن يكون اضافة دعوية فعالة لدور المساجد 


الاعداد الجيد للإعلام يجعله أداة لخدمة الدعوة 


من يذل للجهد وبسلوك الطرق السليمة 


الموصلة ليه كتكثيف الكتابات والقالات 
والبرامج التوعوية للؤصلة ذات المغزى 


البعيد للؤش وللتسمة بالصرلحة أ 


والوضوعية والبعد عن المجاملة. 


والعمل على إيجاد الكوادر اليشرية أ' 


ذات للكفاءة والقدرة على طرق تلك 
القضايا للهمة وعلاجها بصورة قاعلة, 


الشاب وما يعن لهم من مشاكل دينية 


اد بال والممنه الا يما يعتلكينه 0 


/ 0 إيعانا 0 الامة عنهم,” 
ويثلوا فى سبيل ذلك كل الإمكانات. 

وحث د. أبأ الخيل على استغلال 

الخطب واللصحاضرات والتدوات فى 

٠‏ توعية للشياب وفق تعاليم الإسلام 

ومنايعه الأصيلة ومصادره الحقه بعيدا 


دينهم وديان ما يحتاجونه فى دتياهم. 
شبه واشراءات 


الشسيخ سحمد بن حسن 
الدرمعى عضى ميئة التدريس فى كلية 
الدعوة والإعلام يجامعة الإعام محمد 
بن سعود الإسلامية بين أهمية 
امستثمار هذه الوسائل فى الدعوة, 
وأوضع أن اعداء الإسلام قد استظوا 


وعقيدة الإيمان يجد أن الدسعوة إلى الله 
سسيحانه وتعالى مسؤولية كل مسلم 
ومسلمة ما دام هذان الصتفان فن 
الناس مآهلين تأهيلا يجعلهما يحملان 
هذه الأمانة ويوصلاتها إلى هلها يقول 


ال]د. محمد للخلوف مدير إدارة البرامج الدينة والثقافية فى تلفريون 


المملكة العريية السعوبية ٠‏ القناة الأولى. 


» شدد على ضرورة لختيار القائمين 


على وسائل الإعلام. وقال: وسائل الاعلام على لختلاف أنواعها واشكالها من 
مسموعة: ومنظورة, ومقروعة: وتشرلت وكتب بلا شك وكما يعرف الجميع 


إنها سبلاح ذو حدين: قهى حسب مأ 


تستخدم له وما يوضع بهاء قما هى إلآ 


| أجهزة: وإنما هذا يترتب على من يقومون على هذه الأجهزة وتويهاتهم 
وإمكاناتهم, فيحسن فى اليلاد الإسلامية بشكل عام أن يحرص على استخدام 

وسائل الإغلام يمختلق أتواعها الاستخدام الأمثل الذى يخدم الأمة ويخدم 
التسلام ٠‏ فيهئ متاير إسلامية قوية ممكن أن تكون ك ذلك إذا احسن 

استخداعها: ثم بين ما يقوم به الإعلام السعودى من إذاعة وتلفزيون وصحافة 


من نشر للنين الإسلامى 


للحنيف وتعريف بالعقيدة الإسلامية المحيهة 


ونشر الوعى فقال؛إتها وسائل طيبة جيدة تخدم الإسلام بكل للقاييس قمن 


للمكن أن تق 


للناسيات ميثل رمضمان والنس ولله الحمنء وقد طرقنا العديد من الأشكال 
الإعلامية من آحاديث مبانثسرةء ومن حوارات وندوات وبرامج شه درامية. 
ا للهواء نياشرة تخدم الإسلام والسلمين إن شام الله 
للبرامج-للعديدة لفسجئة بتشكال مختئقة من النرامج؛ ولدينا برامج ترد على 
اسئلة للشاهدين الدينية والاجتماعية, مثل الإقتاء. ٠‏ ومتكم وإليكمء وقضايا 
ات الارامج اتتى أرجو إن يستفية الئاس منهاء ونخطط دانما 





ورسالة وستإتل الإعلام 


1 وسالة كبيرة ومؤثر: 
٠‏ أمتاد أن أثر أل أن أ ريون ب كاتشار يمكن أن يذثر أكثر من هو على للحراب. 


وأثرها يمتد إلى الللايين» وأنا 





هذه الوسائل ما يشككه إن لم أقل ما 
يقنعه إذا كان خالى الذهن من الكولبح 
التى تكيح عن قول التشكيك وأساليب 
التغرير والدعوة إلى الخروج على هذا 
الدين. وأعداء الإسلام يعملون عملين 
خطيرين لهذا السبيل العمل الأول: 
استغلالهم للوسائل المتاحة لهم وهذا 
شىء معروف عن طريق الإذاعة وعن 
طريق التلفزيون وعن طريق الأقمار 
الصناعية قى البث المباشرء وعن طريق 
الصماقة وعن طريق الكتاب هذا أمر 


الطمع لنادى وارضاء الأموال فى 
اسيم وهذا شىء يعرقه ممن صار 
فعلا داعية» شر ممن ينتسب للإسلا. 


<< ” |" زقو لقن على تتتيقتاء زه على فهنة 





الله تعالى:والمؤمتون والمؤمناث 
بعضصهم أولياء بعض يامرون 
با معروف وينهمون عن المذكر 
ويقممون الصلاة ودؤتون الزكاة 
ويطيعون الله ورسوله اولئك 

سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيي 
وفى قوله تعائلىدكنتم خيرامة 
أخرجت للناس تامرون با معروف 
وتنهسون عن ال مذكر» وقوله 
تعالئدولتكن منكم امة يدعون إلى 
الخير ويامرون با معروق وينهون 
عن المذكرء هذه للنصوص تدلتا دلالة 
صريحة على آن مسؤولية الدعوة إلى 
الله مسؤولية المسامين وولجيهم. وهذا 
ما يجنا نشعر يأن هذه المسؤواية 
يمكن أن تؤدى بإنن الله تعالى 
يالأساليب وعن طريق للوسائل المتاحة 
والأساليب والوساتل المأذون لنا فيها 
هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى فإن 
العارف يما يك يكيده أعداء ا 


الوسائل للقاحة لهم وخاصة الوسائل 
الاعلامية ألتى لا يقف فى طريقها أحد 
قهى تدخل كل بيت وتتحرك مع 
الإنسان حيث سار لذلك نجد آن آهل 
الإسلام الغيورين على دينهم 

عليهم أن يعرفوا خطورة هذه الوساتل 
التى يبث عن طريق ها أمور تمنع 
الإنسان عن أن يقف عند حد ما عرقه 
من علم الشريعة لأنه قد وجد عن طريق 


اديتهم يحب 


الصحيح للإسلام. فهو إن لم يكن 
جاهلا بالإسلام فهو متجاهل له وما 
اكثر هولاء الذين خدموا اعداء الا: 

باثارة الشبهات حول الاسلام آثاروها 


'| ومممقوهاء وحاولوا أن يلصقوها 


بالإسلام فى الأجواء التى لا توجد قيها 
تعاليم الاسلام على حقيقتها لافى 
مناهج التعليم ولا فى وسائل الإعلام. 
وهذه مصيبة كبرى حيث توجد يعض 
يلاد للسلسين الآن لا تعطى تعاليم 
الاسلام الحق بالدعوة إليه بالوضوح, 
وتجلية الحقائق ودفع الشيهات التى 
يكيرما أعداء الإسلام سواء كاتوا 
أعداء ظاهرين أو اعداء باطتين 
كالنافقين والطمانيين وتحوهم. 

الامر الآخر الذى اريد أن ينتبه له 
أن الدعوة إلى الله أصبحت مع الأسف 
الشديد خاصة فى بعض وسائل 
الإعلام تلخد أسلوب التحجيم؛ واعنى 
بالتحجيم أن يكون ما يقال عن الإسلام 
فى أطر معينة وفى نطاقات معينة, فلا 
ترى العموم ٠‏ وتشخص الداء ووضع 
الدواء الناجع الذى وضعه الإسلام لكل 
مشكلة ومعضلة يشكو منها أحد فى 
مجتمعتا الإسلامى, الامر الذى يجعلتاً 
تحس أحساسا صَروريا بحق إلى أن 
هذه للسالة تعتبر من الأخطار أيضا 
يجائب ماقلت عن الخطر الذى اعتنى 
به. وآهتم به أعداء الإسلام بالاساليب 
ألتى ذكرت بعضها 

ثم أنت اتتقل ا الترييى إلى نقطة 
اخرى قاشارإلى أن للدعوة إلى الله 
على الوجه الصحيح عتدما تبنتها دولة 
الاسلام بحق دولة العقيدة والشريعة 
فى بلدئا لالعزيز الملكة العريية 
السعوبية يقيادة إمام للستمين وولى 
عهده الامين» ومن أخذ يأيديهم من 
العلماء للصائقين الخلصين اعطت 
ثمرات يانعة سواء كانت هذه المعوات 
بوسائل الإعلام العروفة عندناً حيث 
تلخذ اسلوب الحكمة. واسلوب التعميم 





والشمولية, فدعوتنا التى تنطلق من 
هذه البلاد لا تقبل التحجيم ولا ترضى 
بهه لان الاسلام كل لا يتجزا. فعندما 
ندعو نحن الى تحقيق التوحيد وندعو 
الى اخلاص العمل اله عز وجل. وتدعى 
إلى تجريد التابعة للنبى صلى الله 
عليه وسلمء وندعى أيضا إلى مكارم 
الأخلاق فإننا نمعى فى الوقت تفسه 
إلى إقامة حضارة إسلامية رائدة, 
وإلى إقامة سياسة حكيمة ثابتة عادلة. 
وإلى إقامة مجتمع متراحم متضاقر 
الجهود ومتعاون على الير والتقوى, 
وإلى إقامة اخلاق سامية عالية فى 
السلوك وفى المنطق وفى مكونات 
الضمير فنحن عندما نعرض لهذه 
الامور الأريعة التى ذكرتها الآن نؤكد 
أن التجرية التى جريتهايلادنا فى 
مواجهة تحديات للعصر تعتير بحق 
تجرية ناجحة: وهى فى الوقت نقسه 
تطالب كل من يدعى أته دأعية إلى 
الإسلام ليعرف ان الواقع الذى نشهده 
فى هذه اليلاك هى بحق اتمودذج حى 
وصريح وواضح, اذن قليس لايناء 
الاسلام لافى هذه البلاد ولا فى 
غيرها عنر فى التوقف عن للعمل 
بالدعوة إلى الله قى وسائل الإملام 


خاصة:. واثه يرى كما قلت أن الحرب 
للإسلام اخنت صورا متعددة 
ومتنوعة. 

آما الأمر الأول وهو ان الدعوة 
مسؤولية كل مسلم ومسلمة.وقد ذكرت 


الأية الكريمة من سورة التوية 
«والمؤمنون والمؤمنات يعضهم 
إل بعضوالايتين من سورة ال 


١‏ للسقة الثانية : قلا يخفى أن 
الله تبارك وتعالى قال عن الكفار 
وحريهم للإسلام دوقال الذين كقروا 
لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه 


وأما الامر الثالث: وهى التحجيم 
الذى اشرت اليه. ويعض التاس يعتبر 
ان مالا يدرك جله لا يترك كله هذا 
غلط فإن التحجيم ان كان القصد مته 
على الحكمة المعروفة فهذا غلط كبير 
لآن دين الاسلام لو أخذ بالدعوة أليه 
يشكل شمولي وتكاملى وروعي فيه 
العلم والحكمة, وروعى فيه كثئلك 
والجلاء. وروعى قيه عدم 


]| إثارة ألفتنة ذكر أشخاص وذكر جهات 


اعتقد ان أحدا لن يقف فى هذا 


واما للسالة الرابعة : وهى ان الله 
تبارك وتعالى قيض لهذا الدين من 
يحممله دبعوة شاملة متكاملة ترفض 
التبعية سواء من الناحية العقدية أو 
العبادية أو السلوكية او القكرية اي 
للثقافية العامة وكذلك فى منهج الدعوة 
فالدعوة عندنا بحق ولله الحمد دعوة 
التحجيم ولا تقبل التجزئة؛ ولذلك 
أقؤل ان الله تبارك وتعالى قال فى هذا 
«إنائحن تَزلنا التنكر وإناله 
لحافظون» يحفظ هذا الذكر بفشضل 
الله اتما يكون بحفظ الكتاب المنزل 
وإلسنة المطهرةء ويالرجال المخلصين 


يذبون عن هذا الدين بالعلم الم سيق 
والقدوة الصالحة؛ وهكذا يجب أن نفهم 
ان الدعوة للى الله سبحاته وتعالى 
يجي ان تتيناها وسائل الاعملام فى 
للبلاد الاسلامية على مثل ما كان عليه 
وضع الدعوة فى هذه البلاد حتى 
يجدوا اللنة والراحة. ويجدوا فنعلا 
الاقبال علي 

واختتم د. الدريعى كلامه مطالبا 
رجال الإعلام يأن يتقوا الله وأن 
يجتهدوا فى بذل الكلمة الصادة. 
سلاحذوحدين 

أماد. فهدين عبد الكريم 
السنيدى عضو هيئة التدريس بكلية 
الشريعة بالرياض أكد أن توظيف 
وسائل الإعلام فى مجال الدعوة مهم 
فى عصرنا الماضسر يل هو من 
الضرورة بمكان: ويتضح هذا الامر 
يمعرقة دوره الفعال فى نشر الدعوة ثم 
نكر عدة تقاط لخصها فى الآتى: 
مباركة الجهود فى للدعوة, فإذا علمنا 
أن البرتامج الواحد فى سبيل الدعوة 
والحلقة العلمية الولحدة ستبلغ الاف 





اليشر يل ملايين الناس فى وقت واحد 
شكرنا الله ودقعنا هذا إلى الاغتمام 
يالكيق من البرامج الدعوية المختلقة 
بدلا من الكمء ويلوغ للدعوة للناس 
كافة, فإذ! كان اليث المباشر مثلا يصل 
إلى أى بقعة على الأرض فانه لن يقف 
فى وجه الدعوة اى عائق لا بشرى 
كمنع استقيال الدعاة ولا طبيعيى 
كوعورة المناطق وصعوية الوصول 
إليهاء توفير الامكانات المادية فى مجال 
الدعوة فادا كان تيسير الدعاة يتطلب 
نققات مادية باهظة قان وسائل الاعلام 
تقوم بهذا الدور بشكل ميسور وتقلل 
من الحاجة الى تيسير الدعاة فى كل 
بلدء ثم تعميم النقع برجال العلم 
الاكفاء البارزين فى العالم 
الاسلاميوتوحيد الامة الاسلامية 
ولبعاد القرقة وذلك بتوحيد مصادر 
التثقيف والتذكير والوعى عندهم بتوحد 
الجهات الاعلامية بواجب الدعوة الى 


. الله استناد! الى كتاي الله وسنة 


رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم معرقة 
أحوال المجتمعات للختلقة وطبائعهم 
والمشكلات والأدواء التى يعانون منها 
عبر وسائل الاعلام ليمكن من خلالها 
معرفة كيف يدعون للإسلام وكيف 
تعالج قضاياهم ومشاكلهم على ضرءه 
الاسلام ليكون هذا سبيل هداية وفلاح 

ودخولا فى دين الله توذليف صالح 
للثقافات العالمية للختلفة التى تصلناً 
عبر وسائل الإعلام لما فيه مصلحة 
الإسلام وللسلمين والدعوة إلى الله 
ومعرفة الشيه ومكائد الأعداء التى تثار 


لتشكيك المسلمين فى دينهم ودحضها 
ومقارعتها يالحجة والبرهان عن طريق 
برامج إعلامية مناسبة؛ محاربة اليدع 
والخرافات التى توجد فى يعض 
للجتمعات الإسلامية نتيجة للجهل 
والبعد عن مصادر الشريعة الإسلامية 

السمحة وذلك باستخدام وسائل 
الاعلام فى بيان الحق ودحض الباطل 
ولبيان اسبايه 

واستطرد د. الستيدى موضحا الأثر 
الفعال للإعلام فى مجال الدعوة فقال: 
وللاعلام أثره الفعال اذا لحسن 
استخدامه فى مجال الدعوة للقيام 
بواجبها وتحقيق القاية منها فى نفع 
الناس وهدايتهم وسعادتهم وذكر بأن 
وسائل الاعلام وخقاصة المرنية 
وللسموعة منها تخاطب كافة طبقات 
المجتمع فلابد من حسن استغلالها يان 
توجد اليرامج الدعوية الهادفة المناسبة 
لكل فئات المجتمع. 

الإعلام يثير انتباه الشخص ولهذا 
لايد من اختيار للادة العلمية النافعة 
فيما يخدم الدعوة: ويبرز جوهرها 
الثمين وقوتها ووحدتهافى توجهها 
وغايتها مما لا تستطيع أن ترومه امة 
من الامم الا بالاسلام. 

وأشار د. فهد السنيدى إلى دور 
السعودية وما يقوم عليه إعلامها فى 
خدمة الدعوة الإسلامية ©.فقال: إن 
المسلمين اذا لم يتيسر لهم القيام 
بواجي الدعوة للناس كافة عن طريق 
الدعاة فان وسائل الاعلام المتاحة اليوم 
تحقق دورا كييرا فى هذا الجانب وهىي 
امر ميسور متوافر لدى كل الدول 
الاسلامية وأشاد بمساهمة اللملكة 
العريية السعودية الفعالة فى هذا 
المجال» وقال: فكم تممححت من أفكار 
نتيجة للبث المباشر الهادف البناء. 
حصانة عقدية 

الشسيخ ايبراهيم ين صالح 
الخضيرى القاضى بالمحكمة الكبرى 
بالرياض تحدث عن شمولية وسائل 

الاعلام فقال: إنها مسؤولية كبيرة 
واجبة على الامة والقيادات والحكومات 
والشعوب فاستغلال وسائل الاعلام فى 
الدعوة الى الله تعالى والامر بالمعروف 
والنهى عن المنكر فرض لازم على الامة 
جمعاء يجب عليها ان تقوم يهذا 
الفرضء ويجب أن يعتتى يها من جهة 
تحرير عقيدة الملسلمين من ادران 
الشرك والالحاد ومن جهة بيان الاحكام 
النقهية الضرورية للامة, ومن جهة 


العبودية لله سبحاته ومن جهة نفع 
ألامة بما يذهب السام والملل ولا يخالف 
ما جاء فى كتاب الله وستة رسوله 
صلى الله عليه وسام؛ وعندما تستفل 
وسسائل الاعلام قى الامة الاسلامية 
الاستغلال الصحيح فانه سيتوفر لثا 
امن عظيم لا يمثله أمن. وسيتوفر انا 
حصاتة عقدية. وسيتوفر لنا جيل 
قرائى مؤمن يصلح لقيادة الامة كلها 
ولقيادة العالم وتحقيق سعادته, فنحن 
من خلال وسائل الاعلام بائن الله 
وعونه وتوفيقه قادرون على اسعاد 
البشرية جمعاء سواء كاتوا مسلمين أى 
قير مسلمين اسعادهم يماي يحقق لهم 
الامن ويحقق لهم الحلملنينة. 86 











لا وسائل الإعلام يقال فاينها ككر يه فى 

غيرها مسلا ذو جدين» يستعمل فى الفين 
ويستعمل ف فى الشر أيضما حسي ما يوضع فيه من 
مواد, لكن إذا كانت هذه للواد واليرامج بعيدة عن 
أعين الرقاية الشرعية فإنه يصبع الإعلامء عرضة 
لعيث الأهواء رعن كيفية استثمار هذه الوسائل 
والعطيات الإعلامية استثمارا أمثل فى الدعوة إلى 
فع الأمة وتشقيفقها عرضنا السؤأل على 

0 الشرعيين فكانت الإجابة كالآتى: 
الشيغ عبد العزيز بن عبد الله ال الشيخ نائب 
اللقتى العام بالسعوئية اكد أن الإعلام فى هذا 
العصر وسيلة من وسائل اليلاغ. أى خبر ما كاتتا 
ما كان. وهذه من حكمةالله جل وعلا وقدرته على 
كل شىء أن هدى البشرية إلى اكتشاف هذه 
الهسيلة العظيمة التى تبلغ ما كان بلقصى الشرق 
! كا 1 الخرب بمجرد وقوع أي 
من يسم ال الأسدات فى الشيق أ ري 
بمجرد وقوع أى حدث ما فييلغ الى أرجاء 
اللعمورة فى وقت يسيرء وهذه حكمة الله وللله 
على كل شىء قدير. وأضاف إن الإعلام له دوره 
القعال فى توجيه الأمة وتثقيقها وبعوتها إلى 
الخير إذا أعد الإغداد الممحيح وهدىء التهيئة 
المناسية, وقام على هذا الإعداد رجال صادقون 
مخلصون يقصدون الله والدار الآضرة فإن لهذا 
الإعلام دوره للفعال فى الدعوة إلى الله وإرشاد 
عباد الله وتوجيههم إلى ما فيه الخير. ولذا ثربى 
أن ووسائل إعلامنا فى هذه البلاد قد أدث دورها 
للقحال . فإعلامنا ينقل إلى العالم الإنسلامي 
الخطب من المرمين الشريقين كل جمعة وكذا 
غيرها من جوامع للملكة العربية السعودية, وينقل 
صلاة المغرب والعشاء والقجر وكل ذلك ولله 


الحمد له أثره القعال. وينقل صلاة التراويح من 
الحرمين الشريفين فى كل ليالى شهر رمضان 
وخطبة عيد الفطر. وخطبة عرفة. وخطبة عيد 
النحريولا شك أن هذه ولله الحمد لها أثرها فى 
تثقيف الآمة فى ازدياد اعداد الحجاج والمعتمرين 
النين تزداد أعدادهم عاما بعد عامء ولوسائل 
الإعلام أثرها الفعال واذاعة القران الكريم فى 
أعلامنا إذاعة قوية نشيطة. إذاعة منير خير ودعوة 
إلى الله فى برامجها التى تقدسهاء ولهذا زيد اليث 
حتى الساعة الثانيةء ونتمل أن يكون اليث على 
مدى الاريع والعشرين ساعة لتؤدى دورها 
المطلوب, ولهذا تأتى أسئلة من أرجاء المعمورة كل 
يسال ويستفسر ويشيد بهذه الإذاعة وبالقائمين 
عليهاء قترجو الله أن يوفق القائمين على إعلامنا 
لكل خيرء وأن يهديهم الصراط الستقيم ؛ وأن 
يوفقهم إلى مأ فيه إسعاد الآمة فى دينها وبنياهاء 
ولا شك أن الإعلام كلما هذيت برامهه وأعدت 
إعداد! جيدا, واعتتى بإعدان اليرامج كلما كان 
لهذا الإعلام أثره التاجح فى تشقيف الآأمة 
وتوجيهها؛ وإعلام العام الإسلامى واجب عليه أن 
يكون له دوره المؤثر. والتعاون بين رجال الإعلام 
الإسلامى فى سبيل الدعوة إلى الله وتشر 
محاسن هذا للدين. وتحذير الأمة من كل ما يكاد 
لها من مكائد, وكل ما يقطط لها من مخططات 
رهيية تبحدها عن دينها وأخلاقها إن الإعلام ولج 
كل بيت و1 يمتناول كل الجد. قلا يد لهذا 
الإعلام من برامج تحاكي طبقات المجتمع وتثقفهم. 


وتعتتى بلخلاقهم. وتطرح للشاكل وللحلول لها 
بأسلوب يتتاسب قهم الجميع حكمة ويصيرة. 
أما الشينع عيد الوحمن ن الجيرين عضو الإقتاء 


بالسعودية فاك أنه؛ لاشك أن الإذاعات للسموعة 





والموئية هى لسان الدولة والتى تعبر عن ما يدور 
حولهاء وأن تثثيرها جلى ظاهر فى الأفراد 
وللجتمعات. ولذلك يشاهد الفرق الكيير بين اهل 
هذا الزمان ويين ما قبل خمسين عاماء فقد تفق 
الكثير وتثققوا وعرقوا ما كانوا يجهلونه سواء ما 
يتعلق بالدين أو بالدنياء وغرفوا مأ يدور هول 
العالع بعد ما كانوا لا يعرفون أسماء اء الدول ولا 
رؤساء الأمم وقادتهمء ومع ذلك فإن على أهلها أن 
يسعوا فى زيادة الإصلاح. ولاشك أن رغبات 
الناس تتقاوت فهتاك من يرغب فى الاغنيات 
ويصنى إليها أكثر؛ وهناك من يميل إلى الفكاهات 
وللضحكات والقصمص الفترضة. وأخرون يهيون 
سماع الحكايات والوقائع العجيبة الغربية, وهتاك 
من يعب الاطلاع على مآ يحدث فى العألم حوله 
من أخبار وحوادث» ٠وآخرون‏ لا يعبون الهزل 
وساقط للكلام ويرغبون الجد والصحيح للفيد. 
فعلى لختلاف الرغبات تقول إن التماس رضي 
الجميع لا يمكن فى العادة؛ وأن لهم هو الإكثار 
من الوا الدينية والثقافية والمواعظ والتذكير 
والإرشاد والتخويف. وذكر مآ حل بالأمم السابقة 
واللاحقة من العقويات والثلات جزاء الكقر 
والقفسيق ومكذا! حسذا لو تهريت الإذاعات 
الإسلامية من التمثيليات الماجنة وا المبور ألفانتة 
والحكايات الخرافية وجعل بدلها علوما شرعية 
تفيد فى بينه ودنياه ليعرف كيف يعبد ريه 
وكيف يتعامل مع مجتمعه. ويتربى الأولاد 
والأطفال على ما يهتب الأخلاق وبحسن 
الاعمال. 

ثم تناول الحديث الشيع صالح بن غائم 
السدلان أستاذ الدراسات العليا قى جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية فحث على إحسسان 


استثمار هذه الوسائل. وأوضح أنها حسب ها 
بيث فيها من الخير أو الشر وقال إن وسائل 
الإعلام يقال فيها كما يقال فى غيرها سلاح تو 
حدين . يستعمل فى الخير ويستعمل فى الشر 
حسيما يوضع قيها, فوسائل الإعلام قد تكون 
اليوم وسائل مدمرة للأخلاق بل للعقائد والآديان. 
وقد تكون أيضا مريية ومؤصلة للعقاتد السليمة 
وللناهج السليمة. وتشقيف الناس فى دينهم 
وعقيدتهم وتقوى صلتهم بالله جل وعلاء وهذا 
التقسيم فى الجقيقة يعتمد على من يدير هذه 
الوسائل ومن يشرف عليها؛ ومن يقوم بالإنفاق 
عليها ومن ينظم برامجها فحسي الشخص المنظم 
وحسب الشخص المستكمر لهذه الوسائل يحسب 
توجهه ومقاصده وأهدافه تكون وسائل الإعلام 
وسيلة إلى تحقيق خير أو نشر شير وفساد. ولهذا 
أستطيع أن اقول بأن وسائل الاملام حجة على 
كل المسلمين » وعلى كل العلماء الثين يملكون 
شيئا من السلطة والقدرة. وعلى كل القيادات 
الإسلامية التى تستطيع أن تستغل وسائل الإعلا 
ملا تستغلها؛ وعلى الفئات للثقفة التى تملك 
الكلمة وتملك الخوجيه ولا تستفل ما 
العالم اليوم من وسائل تاقعة مفيدة فإثنا ثري أن 
وسنائل الإعلام حديث استغلها من اتصرقت 
عقاتدهم وساء منهجهم وتعددت أقرا 
استغلوها كذلك قد اثروا فى هذا الأمر الذى 
0 
ونقول لحكام اللسلمين 
اا لايخ ايض كم لستوا وسال ال 
واستفيدوا وافيدوا حية 
م منها فهى لكم أو حجة 










ميزان ثقافة الرجل 


6 عندما قرآت ما كتبته الأخت أريج حسن 
رضوإن فى جريدة «المسلمون» العدد 675 تحت 
عنوان «ابداع المرأة في ميزان ثقافة الرجل» وهى 
تكتب من الدينة المنورة «طيبة الطيبة» التى 
خرجت منها جموع الحق, تدعو إلى دين هر 
الأسمى بين الأديان»ء اللذى ها فرق بين اليشى ! إلا 
بالتقوى. رجالا كانوا آم نساءء عجبت لهذه 
الشكوى من ظلم الرجال للنساء اء. حتى إن الأخت 
الكريمة جعلت الابناء ‏ تنجيهن التساء ويدعوهم 
الإسلام لتكريمهن وإعلاء شأئهن «فالجئة تحت 
أقدام الأمهاتء. ويقدمهن على الآباء فى الير 
والصلة «آمك ثم آمك ثم آمك ثم أيوك» كما أرشد 
رسول الله صلى الله عليه ووسلم لما سثل : من 
أحق يحسن صحهبيتى» ٠‏ وهى قد اج علت جم 
بحاريونهن لأنهم ققط رجالء وادعت ظلما أن 
الرجال يحجمون «قاعلية» المرأة ولا يعترفون 
بابداعياء وهى شكوى اليوم ظاهرة على أقلام 
كثيرات من مثقفاتنا المسلمات. وخاصة متهن من 
لن ثقافة غربية, وأخشى أن تكون هذه الشكوى 
اللثارة داثما سيبا يقود إلى ما لا تحمد عقيأه. 
من الجقوة بين الرجال والنساء. بدعوى انهن 
مهضومات الحقوق. ولعل نماذج النساء اللاتى 
يهاجمن الإسلام اليوم؛ وهن يدعيته ويرقفضن 
أحكامه. بدعوى أنها تتحيز للرجالء والتى يدات 
تظهر بين مثقفات مسلمات يحملن القلم, نتيجة 
ظاهرة لثل هذه الشكوى, وهى الأمر الذى يجعلنا 
نتوجس خيفة من دعوات كهذه تطلق دون وعىء٠‏ 
قإذا كانت الأخت الفاضلة لا تطالب يمساواة ولا 
تدعو إلى تحرر. وأظنها تريد أن تقول على 


الطريقة الغربية. ليبقى المرأة السلمة وضعها 
امميز. وإذا كانت ترى أن المرأة تمكنت من ترك 
بصماتها واضحة وفى كافة المجالات: حتى تلك 
الجالات التى تقتصر على الرجالء فلماذا 
الشكوى من أن الرجال يستهجنون ايداع التساء 
أو يشجيونه وهل هم قعلا يفعلون ذلك؟: إن 
اتسلم الذي تربى على قيم وأخلاق الإسلام لا 
يمكن أن يغمط التاس أقدارهم سواء آكانوا 
رجالا أم تساء: وتاريخ للسلمين تشع مثه نجوم 
من نساء عبقريات: تلن التقدير والاحترام» وأشيد 
يابداعهن على مز اليد دان وأن جهل يعض 
الرحجال قس التساء المببعات تعصبا لجن 
قهم ل يمثلون ظاهرة تستوجب الشكوى, وأما 0 
ستهين مأ يسمى ايداعا من قصص ماحنة 
وادب مكشوف أو احتهادات فكرية خاطئة:؛ فإته 
يستهجن لأنه ساقط مرقول سواء صدر عن 
التساء أم عن الرجال. ولأختنا الفاضلة أن 
تطمثن فثقافة الرجال ميزائها ميزلن عدل ينصف 
التساء إذا أيدعن حقيقة فى أى مجال من 
مجالات الحياةه مادمن ملتزمات يادي الإسلام 
وأحكامه. ويلاد السلمين اليوم ترْخّر بمبيدعات 
فى كل العلوم والفتون والآداب تم يستهين 
ايداعهن ولم يشجبء ٠وإن‏ استهجن من نتاجهن 
شيتا فلأته ليس بابداع حقيقى, وإتما إساءات 
للدين والأخلاق. فهل تدرك ذلك. هذا ما نرجوه 
والله ولى التوفيق. 89 

عيد الله فراج الشريف 

جدة - السعودية 


.فور ثراو واطيتة ...ا 


© لقد حذرتا كما حذر غيرتا من فكرالخوأرج وقلتا وقال غيرنة 
إن هذه العقيدة الفاسدة هن أخطر العقاتد على الأمة وهنه الطائفة 
من شرار الخلق» وهذا التهويل ليس من إنتاج عقولنا ولا حتى 
حكما على ما تشاهد من أفعال لهم فى الدنيا الآن. 
وإتما فو تصديق لخير رسولذا صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء. 
ققد حذر لأصطقى صلوات الله عليه وسلامه منهم ووصقهم شر 
وصف وآمر بقتالهم وهاك ما تصح عن رصولتا بذك" قال البخارى 
ررحمهة الله: : باب قتل الخوارج واللأحدين بعد إقامة للحجة عليهم. 
يقل الله تعائى: دوما كان الله تيضل قوما بعد إذ هداهم 
يبين لهم ما يتقون». وكأن ابن عمر يراهم شرار الخلق» 
وتال/ أ إتهم اتمظقوا إلى آيات نزلت قى الكذار فج علوها على 


قال على رضى الله عنه: أحدثكم عن رببول الله صلى الله عليه 
وسلم حديثا فوالله لآن آخر من السماء أحب إلى من ان اكنبي 
عليه 0 م الحرب خدهة: وإنى 
سمعت ره يقول: «سيخرج 
آخر الزمان أحداث الأسنان: سقها 0 مع م 
اأدريةء © يماؤز إيماتهع حتاجزهم, يمزذون من النين كما نمرق 
من الرمية. لقيتموهم فاقتلوهم. فإن قى قتلهم أجرا 
لمن قتلهم يوم القيامة». 
وعن أيى سلمة دعن آيى سعيد.قال: بينا التبى صلى الله عليه 
وسلم يقسم جاء عبدالله ين ذى الخويصرة التميمى فقال: اعدل يا 
رسول الله فقال: «ويلك» ومن يعدل إذا لم أعدل؟» قال عمر ين 
الخطاب: دعتى أضرب عذقه. قال: «دعه قإن له أصحايا يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه. يمرقون من الدين 
كما يمرق ألسهم من الرمية» ينظر فى قذذه فلا يوجد فيه شىء ثم 
ينظر إلى نصله فلا وجد فيه شىء: » ثم ينظر رصافه فلا وجد فيه 





عبدالله السبت* 


شىء. ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شمىه: قد سيق القرث | 





آيتهم رجل إحدى يديه أي قال ثدييه ‏ متل ثدى للراق» 6 
«مثل البضعة تدردر يخرجون على حين فرقة من الناس». قال أيؤ' | '. 


سعيد: أشهد سمعت من إلثيى صلى الله عليه وسلم وأشهد أن" 


عليا قتلهم وأنا معه. جىء بالرجل على التعت الذى نعته الثيى. 


صلى الله عليه وسلم. قال: فنزلت فيه «ومنهم من يلمزك قى 
وعن يسير بن عمر قال: «قلت لسهيل بن حتيق: هل سمعت 
النبى صلى الله عليه وسلم يقول فى الخوارج شيتا؟ قال سمعته 
يقول: وأهوى بيده قبل العراق: «يخرج منه قوم يقرؤون القران لا 
يجاوز تراقيهم: يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. . 
ولعلك لاحظت اخى القارئج وصف الذبى لهم: 

1- أحداث أستان.... أى صغار سن. 

2 سقهاء أحلام... وهذا ناتج الصغفر وقلة الخيرة. 

3-3 - كثيروا العبادة وهذا مما دجعل العامة تتخذع يهم. 

ثانيا: وصفه لهم صملوات الله عليه وسلامه ينتهم شر الخلق. 
قوله: (وكان ابن عمر يراهم شرار الخلق للخ) وصله الطيرى فى 
مسند على من تهذيب الآثار من طربق يكير بن عبدالله ين الاشنخ. 
آنه سال نافعا كيف كان راى اين عمر فى الحرورية؟ قنال: كان 
يراهم شرار لق الله اتطلقوا إلى آيات الكقار قجعلوها فى 
جين كت وسادء مسقيع وابد ليت فى للحتديد المرحيع 
فوع عتد من حديث أبى ذر فى وصف | د 
شرار الخلق والخليقة» وعنى. 1 امد ا 
متله وعند اليزار من طريق الشعيى عن مسروق عن عائشة قالت 








001 القدتة لثالثة عثيرة - العسد (679). . 
١ "<>‏ السنت 30 شوال 7-3418 فبرئير 3958 ٠‏ 


| فيضا ا 
'| 'عنهما) وذكر له الخوارج ولجتهادهم واصلاحهم 


القلب! 6 
ذكر رسول الله صلى اللهعليه وسلم الخوارج فقال: «هم شران 


عباس (وضى الله 
اصلاحهم. ققال رضى الله 
عنه: ديسوا بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم على 
ضلالة. 8 
© وعن الحسن البصرئ وذكر الخوارج ص تحيارى سكارى 


© وعن عبدالله ين أيى يزيد قال: سمعت أين 


0 ليسوا يهودا ولا تصارى ولا مجوساً فيعذرون 


إن هذا الوصف من لحري - وائمة الهدى إتما 
وصق الخبير المدرك البصير. ١‏ 1 
ول لتك أل أو تحلم ا اكثر حبادة وزهدا وووعا من لني 
وجسحبه الأبرار: آلن دريهم تنجوا وتنجى 

ان أنى اشطمة أن أخنعك نخى السلم على الجادة والصواطه 

تقيم ذاكرا لك ما عليه آهل السنة وسلف الأمة وضى | خول 
هذا القكر للتحرف وللدمر والدى تصعب ازائته إذا تمكن واشرية 


اء+ الكويت 


لا قرات فى العدد رقم 678 افقتتاحية 
: الجريدة التى كان عنواتها «الامة 
الإسلامية والعيد» ولكم أثار هذا المقال فى 
. نفسى كثيرا من التناقضسات حيث إن 
النصف الأول من المقال آذهب فرحة كبيرة 
بالميد وآخذ واقع آمتنا المؤلم يجول 
بخاطرى فترات لى البوسنئة وما حدث 
لهاء والجهاد الأفغانى الذى تحول إلى 
صراع مؤلمء والقدس الباكى الأسير 
يمذايحه, والجزائر يلد المليون شهيد التى 





تذيح نفسها الآن, وانقسامات شعب لبنان, 


وصرخات استتجاد الأقليات المسلمة قى الإسلامية» فظهر حصادها ألمر. شباب يما قامت عليه سالفتها من تطبيق لشرع 
بورما وكشمير واذرييجان وغيرها؛ كما أجوفء لا غاية له, يفنى طاقاته فى الله وأتباع تهدى رسولة ومتهج السلف 
تراءت لعينى صور المجاعات وإتتشار | الاتحلال والادمان والتقليد. لأنه لا اأساس تقوم عليه الوحدة إلا 
الأمراض القاتلة فى البلاد التى مزقتها وما فتئت تلك الآلام تعصف بمعنوياتى | الإسلام ولا تخرج الساغدات للمسلمين 
الصراعات 5 36 حتى أنقدنى منها باقى المقال الذئ أضاء إلا من دول تطبق شرع الله وتعمل بحق 
0 006 فى نفسى الأمل. قتراح لى الخير من الاخوة الإسلامية, ولا سسبيل لتحقيق تاك 
ولاتزال الحرب ضد الإسلام خلال دول وهيئات وصدف جلت شفلها إلا يبناء للقرب المسلم الذى هو أساس 
والمسلمين دائرة قى يلاد السلمين من | الشاغل الافتمام بالعالم الإسلامى | المجتمع. 8 ِ 
خلال إعلام لا يضع اعتبارا! للأخلاق: | ومشكلاته فأيقنت أنه لااعلاج إلا : على مصطفى حجازى 
وتعليم لا يهتم يالتربية الإسلامية, وذلك الاصلاح. فالة_ير لايقوم به إلا .| طنطا ‏ مصين: 


بعد تغلغل العلماتية فى كثير من الدول . 


الصالحون. وأ تقوم لهته الأمة قائمة إله 





العمل التطوعى فى الإسلام 


ل] تعقيبا على زواية «يوضوح» فى العدد 6069 
بعنوان «تنظيم العمل التطوعى» فقد أجاد 
الكاتب فى طرح هذا الموضوع الذى لايد أن يوليه 
المسلمون جل اهتمامهم. لأن هذا نأيع من هدى 
ديننا الحنيف. فأمداف أعمالتا التطوعية ينيغى 
أن تظل سامية. مرتبطة بالتقرب إلى الله, والحق 
أن فى دولنا الإسلامية أجهزة رسمية وشعبية 
تعمل ياستمرارء ويجهود لا تكل ولا تمل فى 
أعمال دعوية وتطوعية مثمرة قى متاطق كثيرة. 
قريية وثائية. وبن هنا كان لوح تنظليم العمل 
التطوعى. حتى نطور الجهود السامية: وترستم. 
خطط وثوابت هذه الأعمال 5 
أستمرا آره وعدم تصادمه جهات اخرى» 
فالعمل الجماعي خير من العمل الفردى. وأكثر 
انضياطا. وأعظم نتائجء ويد الله مع الجماعة. 
وإن كان الله قد .حيانا بير وفير» وأمن عميمء 
قما أجمل شكر النعمة» والتضرع إلى الله بقيول 
أعمالنا خالصة توجهه؛ فقال عليه السلام: 
«افضل ديتار ينققه الرجل, ديتار ينققه على 


ودينار ينققه على اصحايه قى سييل ألله». 
إن فى هذه الأعمال التطوعية الخالصة لوجه 
الله أفضل الأجور فى الدنيا والآخرة: فا مسلمون 
بحاجة لهذه الأعمال. قهى تزكى النفوس» وتنمى 
الأموال. وتفتح أبواب الأرزاقء وتحمينا من 
الآفات والأمراضء كما أنها تنقس الكريات عن 
إخواننا السلمين فى بلاد شاسعة: قال صلى 
ألله عليه وسلم: «ما من يوم يصيح العباد فيه إلا 
ملكان ينزلان. فيقول احدهما: اللهم أعط منققا 

خلقاء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفاء. 188 

محمد شلال الحناحنة 
الجوف ‏ السعودية 


من صحاحالأحاديثالقدسية! 


[] تعقيبا على موضوع «إقامة الحد الشرعى ضد لصوص النقط فى 
الشيشان»: إنه مما يثلج صدر المؤمن بشريعة الإسلام, أن تقوم دولة 
ناشتة: على انقاض نظام شيوعى عتيد. ثم تتحول فجأة إلى نمر قوقازى 
ضار لتقلب الوازين رأسا على عقب ولتقيم شريعة الإسلام بين عشية 
وضسحاها. وكأنها ترد على النظام العالى ينسره إذا كان الاتحاد 
قد أخطأ الطريق» طيلة سبعين سنة من 
الشيوعية ليتحول من ضلال دكتاتورى قرعونى إلى 
ضلال ما كر قارونى رأسمالى فى عدة شهور, » ومن غير 
تهيئة الشعب الروسى لذلك. فإنا شعب قد خير: 
القيصرية والشيعوية معا فى العهد الروسى البائد» ول 0 
نقولها بأعلى صوتنا: قد آيينا واستكبرتا استكبار حق. 
وكنا من الكافرين بكل شريعة ودستور إلا شريعة 
ونررى. | . الإسلام:كقد رضينا بالله ريا وبالإسلام دينا ويمخمد وسولا وتبيا. 
ومند اللحظة الأولى. من طرد الملستعمر من أرض الشيشان؛ ترى هذا 
الشعب المسلم بحكومته الرشيدةء قد طبق حدود الله تعالى على المقسدين 
فى الأرض كالخونة والسارقين والشاريين للخمر, عدا حريهم الشعواء على 
عملاء المافياء ومهريى المخدرات وسرقة النقطه فضلا عن إقراره نظم 


السوفييتى السايق 







3 م الرجال ونزواتهم. فيتيلد الشعور ويفقد الإتسان أهم صفة من 


الدولة الإسلامية بقير المسلمين فى الداخل والقارجء هذا مع تنظيم الجهاد 
وفق العايير الإسلامية, فلم تضع الحكومة العقبات امام إرادة شغبها * 
لمسلمء ولم تتيع خطوات الشيطان التى ينادى يها السفهاء والجهلة قيما: 
يسمى (يتطييق الشبريعة على مواحل) لتلائم أهواء وأجواء الناس أو نتتظر 


حريا ١‏ هؤلاء 0 
على المفسدين 





والأمراض والخوف المستمر من عدو متريص. 

فحق القول على اهل الشيشان بأنهم قم لم يخشوا 
الناس ولم يشتروا بتيات الله ثمنا قليلاء يل أرضوا الل 
بسغط الناس؛ فتمظوا الآية الكريمة: «فلاا تخشوا 
الناس:واحشون ولا تشتروا باياتى ثمدآ قليلاء 
مر رجام سد بو و آفكارة من ثمرة ذلك 
لليلادية. 9 


در تزار داود حمد 
حولى - الكويت 





الآثار الضارة وتتفاقم خطورتها عير البث الإعلامى الياشر 

والتى بدت آثاره من خلال انعقاد المؤتمرات التى تدعو إلى 

الحرية والثقافة الجنسية مع للطالبة بزقع سن الزواج وإباحة 

الاختلاط مما يترتب عليه موت الضمير الدينى واتطفاء جذوة . 
للغيرة فى قلب السلم وقساد حواسه وتبلده أمام ا معاصى فلا 

يحرك ساكنا ولا ييدئ اعتراضا وهذا مأ يريده أعداء الإسلام 

من تخدير شعور ألأمة لنتام فى سيات عميق حيث تساق إلى . 
حتقها وهى لا تشعر يما يراد لها. 


3 ل] تعقيبا على موضوع «العيب قى زمن القضائيات» فى 
| العدد 672 أقول: 
إن ما يعرض فى هذه الفضائيات من برامج تخدش الحياء 
* فى بث مستمر أدى إلى الأخطار التالية: 
1 شيوع الرذيلة وسهولة ارتكايها حتى أصبحت آمرا 
عاديا يين التاس. 
2 تفجير القرائز والبحث عن سبل غير شرعية لتصريفها. 
3 تعويد الناس على وسائل محرمة كالخلوة والاختلاط 
هذه الشاهد المثيرة قتلت الحياء فى وجدان والسلمة 
ووأدت الفضيلة فى ريوع الأسرة وغدا المسلم لا يفار على آهل | تحمى و 
* بيته فهو يجلس بينهم يشاهد فتى يقيل فتاة فى مثل سن يتاته والتغزيرات صيانة للأخلاق: فأمر السلمين والمسلمات يغض ٠‏ 
0 : أى رجل يعانق امراأة: ولئرأة هى الأخرى تشاهد ملاحقة : 
مؤنس عثمان خليفة 


:. صفاته وهى الغيرة والذود عن العرض. وسوف تبرز هذه القيوم ‏ مصر 





ل تعليقا على الخير الذى نشر فى العدد 669 والمتضمن 
دلخ 2000 «تبح 2000 أسير فى أفغانستان». 2 . 


. الإسلام قى التريية والتعليم والأسرة والاقتصاد والقضاء. ونظم عنلاقة 


و فى التهاية إن الإسلام قد وضع الاسس والقوامد التى : 
5 فت 3 على الأعراض وشرع الحدود ' ' 


٠‏ اين بف للسلنين يشتد قينا بينهم. وفى مقايل ذل 
. يضعق بأس ال مسلمين على أعداء الله.: 
وهتاك الكثير من الأمثلة التى ينفطر لها قلب المسلم للهتم 





53لا يمكن القول يأن دول العنالم 
الإسلامى تعيش فى سعادة نفسية خلال 


آرائها واتجاهاتها النسياسية, أو هى على 
الأقل تفرض عليه سلوكيات غيى إيجابية فى 
علاج هذه للشكلات. 


وفى البحث عن الأسباب لهذا الشمعف . 


٠‏ أمام حل المشكلات للدول الإسلامية مع 
غيرها لا مفر من الاستعداد بالقوة ناي 
إلى جائب القوى المعنوية الأخرى التى تتبع 
من الإسلام ذاته كدين. ‏ . 

ومن تاحية العطاه الديتى فنا نجد فى 
القرآن الكريم ضمرورة الاستعداد يالقوة 
المادية لا العدى المنظور للمسئمين, 
والعدى غير للتظور لهم الذى لا يعرفوته 


'. وإنما يغرفه ألله سبحانه وتعالى وحدد وقد : 
:0 أيينئوهذا العدق 


للمسإمين فى وقت من 
الأوقات. ولا مائع من أن يتجند يعد إرها إرهابه 
1 بالقوة. الى يتغير يسواه. على أن هذه القوة لا 


الآية ؛ الستين: من سورة الأنقفال: دو و 
لهموما استطعتم من قوة ومن رباط 


5 الخيل ترهبون يه عدو الله وعدوكم 


من حيث يعلمونء ومن حيث لا يعلمون, لأنه 
دين يهدف إلى عبادة الله وحده وسعادة 
الإتسانء وهما من المبادئ التى قامت عليها 
السياسة الاستعمارية فى كل مكان يهدف 
الاستعمار إلى استفلاله واستتراف خيرات 
فهو ينقل ولاء الإتسان لديته إلى ولاته له 
ولرجاله. وهذا ينافى توحيد الله عقيدة 





السيل». 


قوةالمسلمين 
تمنع العدوان 


وعيادة. لأن نقل هذا الولاء عين الشرك.». 
والاستعمار يستهدف تشغيل الإنسان فى 
مصالحه وحرمانه من ثتمرات كده وجهدهء 
حيث تتغير الوجوه والسياسات. ولكن 
الهدف ولحد عندها جميعها. 

والتاريع يؤكد لنا أن الاستعداد بالقوة 
المادية إلى جانب القوى المعنوية الإسلامية 


.هو الوحصيدء ليس لصد العدوان: وإنما 


للاقتاع يمضرودرة الريجوع إلى الحق. 
والغزوات الإسلامية مثال واضح على ذلك, 
ففى غزوات بدر واحد والختدق وما توسطها 

من الغزوات لم تكن للمسلمين قوة مادية 
تشع جبهة الشارك عن العدوان: فكانوا كلما 
بخاضوا ضد السلمين معركة تجددت معركة 


أخرى لأن الملشركين لا يقتعون بانتصصسار 


عدوهم مجردا من القوة المادية. وهم مع 
تسليمهم بأن الإسلام من عتد الله وأن 


" القران كتاي الله لا يحبون أن يعلنوا الولاء 


لهما ؛ وذلك حرصا علي للواقع العالية في 
مجتمعاتهم واستغلالة الحبيد والفقراء وذى 
الحاجة قى مصالحية: < ب 0-: 
قلا كن قتم مكل كانت قإة المسلمين 
اللادية قوة رادعة فى نظر الشركين فى مكة. 
صحيح هى فى نظر المسلمين ليست رادعة 


ابذاتية » وإتما هى رادعة بعون الله وتأييده. 


أقداء ائله. ولم يجدوا أمامه إلا التسليم 
يدون قتال. والدخول فى دين الله أقواجاء 
فالتسئيم بدون قتال مثل الارهاب يالقوة, 
والدخول فى دين الله يمثل الاقتناع بمنطق 
ألحق. ويخاصة يعد أن أعلن رسول الله 
حسلى الله عليه وسلم العقى العام عن جميع 
من أساءوا إليه وإلى الؤمتين به حرتى 


لأن الاستعمار ثم يحمل عصاه ويردل من 
دول الوطن الإسلامى إلا يعد أن أرهبته قوة 
الجهاد. وستظل هذه القاعدة سائدة حتى 
يتنصر الحق. ا 


الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قحصعتهاء قالوا: عن فل تحن 
يومئذ يا رسلو الله؟ قال: لا. إتكم كثير ولكتكم غثاء كفثا 


لتاهذا عنوان كتاب يزعم فيه مؤاقه أنه 
التزم فى جمعه لأحاديث الكتاب أن تكون 
صحيحة أو حسنة (!) كما يزعم أنه فى 
شرحه للأحاديث القدسية مواقق ذا عليه أهل 


الواقع أن المؤلف جانب تفسير الأحاديث 
على مذهب أهل السنة والجماعة من السلف 
الصالح. وارتضى التفسير الأشعرى الجهم, 
ات! ثم هو بعد ذلك أورد طائقة من 

الأحاديث ‏ ليست بالقليئة - غير الممحيحة! 

فالأحاديث الضعيقفة هى برقم (5: 40 42 
4 6 61, جو, 1)96 

أما تآويل الصفات؛ يل الاقتراء على السلف 
الصالح فى كونهم مؤولة للصفات: فتجده_- 
أيها م - فى (ص67- 68) وفى (ص332 
- 333 

أماثتاء المؤلق على بعض كبار جهمية 
العصر ويعض الرأفضة ‏ من مشايخه ‏ فهو 
فى (ص239) وفى (ص1)346 

ومن أشنع تلبيسات المؤلف هو إيراده كلاما 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ الذى يكفره شيخه! 


المملكةللتحدة 


يدل على عكس مراد للؤلف من الزعم بان 
فى السلف مؤولة للمسفات! فمراد اين تيمية 


الصريح والواضع هى ييأن خطا من أول 


لقد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم قيما قال ما 
أن ُ رفى معناه مسألت ريى آلا يهلك أمتى يسنة يعامة قاستجاب لى 
وسالته ألا يجعل ينسهم ييتهم فلم يستهب لى»» ومعروف أن 

٠‏ الله يسلط جند! من جنوده على عباده إذا تتكيوا الصبراط 
أففالستان المستقيمء وهانحن نرى ذلك ماثلا أمام أعينتا فى كل مكان 


الرعب فى فلويكم حتى تعودوا إلى سنتى». 


يئجوال للسلمين ولا أملك إلا أن الوذ بالأثر الشريقف: 
«لازلتم منصورين على أعدائكم ما دمتم متمسكين يسنتى” 
فإن رغبتم عن سنتى سلط الله عليكم من يخيفكم ويلقئ 


وقول الرسول صلى الله عليه يعلم: مستت اع ليع : 


فالرجوع الرجوع أيها اللسلمون إلى دينكم وإلا 
ينطيق علينا قول الرسول لآم الا 1 
قائلة: أتهلك وفينا الصسالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث.. 188 
هلال فتحى اتطحان 

الجيرّة - مصر 


الصقات. أو اعتقد شيثا مخالقا للصواب ‏ لا 
عن قصد ‏ يناء على حديث مكذوب أو ضعيف 
أى غير ذلك من الأمور التى يعفى الله تعالى 
فيها عن الاجتهاد الخطأ وأنظر «الفتاوى» 
(ج20/رص 33‏ 36)- 

ومن الأشياء التى تؤخذ على المؤلف ثناؤه 
على بعض كيار دعأة وحدة الوجود. ودعاة 
عبادة القبور وللشايخ والأولياء كما هى فى 
ص239 إن يصف ذلك الث خ الوجودى 
القيورى بالعلامة ال محب!! 

وقد كذب المؤلف على السلف حين زعم أتهم 
- ومنهم الإمام أحمد ‏ قد تأولوا الممفات مثل 
قوله تعالى: «وجوه يومثذ ناضرة إلى ريها 
ناظرة» بأن معتاه: تنتظر ثوابه ا! فالرواية 
المتسوية لأحمد غلط عليه رحمه الله تعالى كما 
بين ذلك بيانا شافيا كافيا شيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ رغم أنوف الكوثربين! ‏ فى «القتاوى» 
(ج16/ص405 - 406). 

فما كان أجدر بالمؤلق أن يتقى الله تعالى» 
ولا يفش المسلمين بمثل هذه الآكاذيبي 
والاعتقادات الضالة, قاللهم رحمتك بالمسلمين 
يا أرحم الرلحمين. الا 


على رضابن عبدالله 





«مفعصة مكال 
كاللفاتة ,239173سملك1 ,1831181 0بك7. 10 شا تقاتخم؟ مدنا وب 4ل ج1511 !7 صنهم! - عودمةا سح طم 


على خريطة العالم الإسلامى فى الماضى والحاضر فقد 








عداؤهم ليس بجديد 


لاعندما شعر اليهود بفتور قوة الماركسية 
وعجزها عن القيام يخدمتهم خلعوا زى 
الماركسيين وتقعصوا العلمانية ثم استداروا كَّ 
الغرب المادى ينيشون الأحقاد الصليبية القديمة 
الدفينة فى قلبه ويهيجونه ضد العدى المشترك 
وهو الإسلام الذى يعتيرونه العثرة الوحيدة في 
طريقهم مئذ قرون. 
فى الحقيقة حاول اليهود والنصارى اغتيال 
الإسلام منذ الاحظة الأولى من ولادته م 
قشلوا فى عدة محاولات. وان تتوقف 
المحاولات مدى الذفر. 
فالمعركة إنن معركة العقيدة فى صميمها 
وحفيقتها ولكن الأعداء يقيرون ملامحها مكرا 
وتودية» قلم يعلنوها حريا تحت علم الدين خوفا 
من ايقاظ روح الجهاد. وإنما أعلنوها يا 
الأرض والاقتصاد والسياسة: وما إلى ذلك. الا 
عمد المطلب بِنْ عيد الله 
المسنة المنورة ‏ السعودية 


الفظادخ/الذها: ضارع لللله سعود - مسجمع للمتلية - الدور لرليع - مكتب 


- ش . 
حتى لايضيع الجفاد . 


. ل سالاشك فيه ان الجناء بتدهوت 
الواضح أسمى.العبادات التى يتقرب 

3 الإنسان المسلم إلى الله والجهاد مته: 
' جهاد يالنقس وللال وجهاد التق الأمارة 
بالسوء ولكن للإسف بعض من سفهاء الأحلام 
فى هذه الأمة الآن حولوا للجهاد إلى معاتى 
أشرى. وقد أثيتت الأيام للأسف أنها ليست 
لإظهار الإسنلام والعمل يه وإتما هى لإظهار 
أنفسهم والوصول. إلى مصائع دنيوية ولا علاقة 
م يفعلوته بعفهوم الجهاد الحقيقي في أن يقثل 
المسلم لاه للسلمة!. ا . 


:الاسكندرية ‏ مصر 


: “ باسر محمد إمبابى 


الأمرتالعربيةالتحنة 30 مجم د 37 للماكةكافربية. 


المملكةالعربيةالسعوديف 


#لقة بتاية كلشرة السعردية للأبحاد والنشر - طريق للدبتقظك استاد وزلرة للعارف رمب 130 . الرمن البريدى 2101 ٠‏ هلتف لاناادة (13 خلا) فاكس 
عسرسى: 407249 فاكس للسلمون 4080098 ٠‏ هاتف مسجلنى. 0053460014 004 10136370705 كلذل لمان 10 02لئالر 00067 سام 

الرياشي» مبنى اللجمرءة السعربية للابحاك واقتصويق ‏ حى للؤتمرات ‏ طريق مكة للكرمة ‏ تقاطع شارع التخصصي. هي ب - 474 
الرياشس 11415, هاتف رقم 4419953 (01) . فاكس رقم 4119350 .ل5 تتخاتهاة 660 الولح 


ِمَم ؟ لآثلك ص -ب 2438 .ا َّ 1 ىَّ 5 
سك س3 طده .90 فقيس تفلت بع وليه اكه 


جمهورية مصرالعريية: #إصق 1 اين ل لي ا 
القاشرقه 31 شارع جزيرة العرب مدينة الهندسين ‏ التاهرة ‏ كاد للملكة الا 8 


7ت 30‏ القلاكفة ‏ 1033009 - 304643 - 9052695 _ ذاكس: 3052204 وه عملن -' العلى -خلدة- شارع وصفى الثل (الجاريةة) 
كتميد لعب ب ل ااه -210100 ماك بكس 39050 


عتطسساء تلممد 


٠‏ الجبرية. اقطمة تشاع 17 - ديلا كت صرب بذ 359 - رمق بريد 





 باقرإلا‎ 


ل إن-الكلمة آمانة يُجاسب عليها المرء طالما 
تلفظ يها وتطق بها لساته قال الله عز وجل قى 
كتايه الكريم «مايلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عتيد». 0 ٠.‏ 


أخطر وأنواع 


وإلكتاب هى:وسيفة الإعلام الأولى التى غرقها 
الإنسان منذ أقدم العصضور 
::خاصة هو اكثر الكتب مبيفا فعلى الجهات 
. يجوز الخلط بين هذه الكتب الدينية وغيرها من 


والكتاب الديتى 


الكتب فى جميع مجالات وعلوم الطبيعة, وايضا 
يجب على القارئ للسلم عندما يريد معرفة أمور 
ديته وآراد شراء كتاب لايد أن يلم من الكاتب 


وما عدى علمه من إمور الدين الإسلامى ودرايته 


ويصيرته فى أوز الدين لأن:خطر الكلمة 
للوجية والمنشورة عبر وسائل الإعلام أشد من 
ليك 1 
0 سليمان عند المجيد مصطفى 

7 اكير فصر 


كا معدم داز 


الإواطدت' ضارع ابوفاوس لارنىء الطلبق الثاان رقم كرة الريلط 


تلغرب هاتلد إاكا70 - فلكس: 89055 . 
انمسق 


بسع قشرة - الغروت قد 95كقاكة فلكي 317504ط 





الاشنتريق الشتوئ 260.ريالا متيوددا... 
١‏ 68 ناوا مويك تسل بشنية, 
فصرقي لآم :لفشركة السعودية اللتوزيع: 
طزحية 1319) جسنت 15 3 هلتقف" 















سي 





لق 





إلسنة الثالكة عثيرة ‏ العدد [679) 
'السيت 0 شوال 1415 -7 فبرئير 1958 


الأماكناللقدسةبعد 75عاما 


لدعا الإمام عيد العزيز ين عبد الرحمن - رحمه الله - إلي مؤتمر مكة 
عام 343اه - 1926م, كان الهدف من المؤتمر البحث في القضايا المتعلقة 
بالنواحى الدينية والعمرانية والتنظيمية الخاصة بالحجاز؛ > حضر الؤتمر 70 
مندويا يمثلون حكام وملوك وشعوب المقاطعات الإسلامية, متهم الشيخ أمين 
الحسينى رئيس وفد فلسطين,. والعلامة وشيد رضماء والآميو عبد ألكريم 
الخطابي. ولأشيخ بهجت البيطار من دمشق والقاضى مصطفى شرشيلى 
من الجرائر ويغيرهم. 

بدا المؤتمر التاريضى إعماله فى 1343/11/26ه واستمر لمدة شهر عقد 
خلالها 12 جلسة رسمية.. تخللها جلسات علمية وسياسية عديدة. ذلك 
المؤتمر اذى استهدف المؤسس الإمام الملك عبد العزيز رحمه الله بنه 
الاستماع لما لدى المسلمين فى المقاطعات والممالك من مخاوف على مستقيل 
للقدسات فى مكة الكرمة: وتدارس السبل المعينة على البر والتقوى فى 
شأن المقدسات وغيرهاء طمآن المخلصين على أن «أول بيت وضمع للناس» 
فى آيد أمينة. وان من «ولاهمء الله عليه أرادوا الخير للإسلام واللسلمين» 
والأجر والثواب.. لا للغنم والسلطة. 

كانت الشعوب امسلمة متخلفة متباعدة متمزقة, ويعضها يرزح تحت نير 
الاستعمار الأوروبي: لذاء فإن بزوغ نجم سلطان مسلم مستقل يعتير أمرا 
مفرحا بالتسبة للمخلصين للتهضة الإسلامية المرتقبة. ألا ن بسط سلطته - 
وهو المعروف بانطلاقه من ميدا غير مقهوم بعد عند الكثير ‏ على الأماكن 
اللقدسة أثار المخاوف والظنون المتضارية لدى البعض. 

تباينت وجهات النظر؛ ولم يتوصل المؤتمرون فى الكثير من القلضمايا 
المطروحة إلى اتفاق فى الراى.. لأسباب ليست هذه المقالة المكان المناسب 
لبسطهاء ولكن على سبيل المثال اخظفوا فى الطريق للنهوض بالمسلمين, 
فتعضاء الوقود أو بعضها يرى أن التسامح وتاليف القلوب وجمع الكلمة 
الطريق لذلك: وممثلو الكيان الجديد المستضيف يرون أن الطريق للنهوض 


السباحةفى فلك الغرب 


© أدهشنى مما يبوقيه احد دعأة 
التغريب مؤخرا مطالبا بعودة مصارعة 
الثيران بعد حظرها وإلغائها مدعيا أنها 
رياضة عالمية تتطوى على فن خاص يظهر 
بجلاء قى حركات «الميتاتورء مدسارع 
الثيران: ومازاد الطين بلة هو ما انهاه 
اخرون. من أن هذه اللعبة الدموية عربية 
أصيلة اخذها الأسبان عن العرب إبان 
العصر الوسيط ولايرون حرجا فى 
التصريخ يهذه الافتراءات فيقولون: إن 
غرضنا وطنى شريف وهى إنقاذ السياحة 
من حألة الركود الذى تعانيه الآن لأن 6 
مصارعين + 50 ثورا - ملايين الدولارات 
حصيلة من اللمتفرجين الذين يعشقون هذه 
اللعية. 


تقول لهؤلاء: إن مازعمتموه إفك 
وضلال عظيمء ولو أن أحدا نظر إلى 
مسورة الأنبياء قى قوله تعالى «وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين» لأدرك ان ' 
الرحمة هى شعار الإسلام الذى تصدى 
لكافة صور الجاهلية ومابها من قسوة 
وعتق ومنها مأ يتعرض إليه الحيوان من 
تعذيب سواء كان بالضرب أو التحريق أو 
التجويع أو التعطيش أو تحميله مالا 
يطيق. والثايت ياجماع الفقهاء وأهل العلم 
أن تعذيب الحيوان حرام: ولم يقرق ٠:‏ 
مم اه يون 0 ص 
وسلم آنه دمن 
يرحم.لا درحيء كصابثين الثبى صلى الله 
عليه أن ربغاية الخيوان تستوجب 
اللغفرة. كما إن الإساءة إليه تستوجب 
المؤاخذة وغضب الله الحكم العدل؛ وعن 
أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 


بالمسلمين فى التمسك بالكتاب والسنة والدعوة للتوحيد ونيذ البدع. كذلك 
بررٌ اتجاه يدعو إلى + جمع التيرعات من السلمين لصيانة الاماكن القدسة 
| على أن تخصع هده التبرعات من رسوم الح" ووأى الملك عيد العزيز | 
استحالة تنفيذ تلك كما طالب أعضاء بعض الوفود - خاصصة الوقود القادمة 
من الهند - بقيام «الحكومة الحجازية» بمفردها بتوفير الرعاية الصجية 
الكاملة للحجاج وللعتمرين جميعا. والبعض طالب يمشاركة العالم 
الإسلامى.. ثم أختلقوا: هل ما توصلوا إليه ‏ مع قلته. يعتبر قرارات أم 
توصيات: فالوفود الممثلة لدول يرون أثها توصيات ترسم بالصادقة عليها من 
قيل دولهمء وغيرهم من ممثلى الشعوب يرون أنها قرارات. 

اتتهى المؤتمر وقد عرف المشاركون فيه عن قرب - أن حكومة الحجاز 
ممتلة فى الإمام عبد العزيز رحمه الله مكترئة بالأماكن المقدسة؛ كما أنهم 
اعترفوا ضمنيا فى قمتهم يسلطة الحكومة الجديدة على الأماكن امقيس 
وكان الاعتراف ذا أهمية رمزية أنذاك.. لجمع كلمة المسلمين. وهى ما هدف 
إليه الملك عبد العزيز رحمه الله. وإن كان لن يغير من الحقيقة شيئاً.. لما كان 
عليه اللك عيد العزيز من إيمان وتصميم؛ وما كانت تعانيه الممالك وللقاطعات 
الإسلامية من تفرق واستعمار. 

إن المتامل فى التاريخ ليتساءل يعد 75 عاما من انعقاد ذلك المؤتمر: يا 
ترى آين يقع الحاضر الملىء بالأمن والاتجازات واليتل والرعاية من تلك 
الهواجس وا مخاوف المثارة فى ذلك للؤتمر والتى من حق أصحابها عليتا 
إيعازها إلى الحرص على اللك والمقدسات؟ سؤال يطرح نفسه عتدما ترى 
بأعيتنا ! يعلى الشاشات القضائية الحرمين الشريقين مكتظين بآلاف 
0 


رأى ويرى العائم الإسلامى الرعاية المخلصة للمقدسات وللحجاج والزوار 
والمعتمرين.. بدون جمع تيرعات. ويدون مشاركة أحد.. حيث لم يشهد 
التاريخ عمارة للمسجد الحرام ولااللمسجد النيوى بالمدينة المتورة على 





صاحيها أفضل الصلاة والسلام مثلما شهد فى تاريغ الدولة السعودية. ولم 
يلق الحجاج والزوار والمعتمرون رعاية صحية ولا تنظيمية ‏ يعد القرون 
المفضلة ‏ مثلما لقوا.. ويلقون اليوم, هذا لا يعنى الكمال والخلو من الأخطاء 
والنقص الملازمين اعمال البشر.. إلا أن هذه حقيقة مائئة لدى الدارسين 
المنصفين. لقد اتتظر التأريخ الحديث رجال الدعوة الأخيار الذين تشرقوا 
بخدمة اللقدسات وإجلائها وحمايتها والانفاق عليها وتطويرها.. ياعتبار ذلك 
واجيا دينيا. و«مطلبا إسلاميا». ومنهجا دعويا.. لا مجال فيه للانعاء 
والمزايدة والامتنان. أدبى صلاة الجمعة فى المسجد الحرام قراية اللليون 
ونصف المليون من اليشرء ومع تناقص شهر رمضان المبارك تتزايد الاعداد 
إلى أن تصل إلى اللليونى نسمة.. يصلون أمنين مطمتئين, حامدين شاكرين 

يبقى الحرمان الشريفان بمكة المكرمة وفى المدينة المثورة عامرين بعشرات 
الآلاف من المحملين إلى اتقضاء موسم الحج فى آمن وافر. وسعة رزق» وفى 
رعاية وانسجام.. متذكرين فى أسى ما عليه المسجد الأقصى الشريف الذى 
يرنو إلى «منقذ آمين» يعيد له حرمته وأمنه وهييته. 

رحم الله الملك عيد العزيز ربحمة واسعة؛ فلقد أسس كياتا إسلاميا مميزاء 
وحفظ الله أبتامه وأحفاده والرجال الصادقين.. لتغذية هذا ١‏ الشامخ, 
والكيان المؤمن.. الذى لم تصنعه المؤتمرات الصاخية ولا البيانات الرتانة؛ ولا 
الأحزاب المتتافسة, ولا الثورات اللتنججة. 

لقد بقيت «توصيات» أو «قرارات» اجتماع مكة قيل 75 عاما فى الورق 
للدراسة والعبرة, والكيان السعودى الشامخ يرعى الاماكن المقدسسة.. 
بإخلاص وسخاء. واتباع واندفاع. ويناصر الإسلام والمسلمين مشارق 
الأرض ومغاريها.. فى ثيات واعتدال واعتزاز. قا 


د. خليل الخليل- السعودية 








قشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث 
ياكل الشرى من العطش ققال: لقد بلغ هذا 
مثل الذى يلغ يى, فملا خفه ثم اأمسكه 
بفيه ثم رقم قسقى ألكلب فشكر الله قغقر 
لهء قالوا : يا رسول الله وأ ن لنا في البهائم 
أجرا؟ قال: «فى كل كيد رطبة أجره. ولو 
أن هؤلاء الذين احترفوا السياحة فى فلك 
الغرب نظروا فى كتب السيرة التبوية لرأوا 
حقيقة الرحمة فى الإسلام. 

إن هذه الذعبة الشيطانية الدموية 
المعروفة ب«مصارعة الثيران» دخيلة على 
مجتمعنا العريى الإسلامى لأن مجتمعتا 
طيب سمح ليس العنف ديدته ولا القسوة 
وشاحهء وتلك اللعية مهما حاولوا تورية 
بشاعتها مرفوضة من كل مسلم حق على 
وجه البسيطة لأن الشرع الإبسلامى 

الحنيف نهى عن تعذيب الحيوان. 18 
وت ارم 

القاهرة - 


لاكل بنيان له أساس. وكل عمل له ثمرة وتتيجة. 
والعقيدة هى أساس هذا الدين, ومنها تنبثق كل فرعياته, 
وعلى أساسها تبنى كل الأحكام الشرعية ويموجبها 
يحاسب العياد. 

قالعقيدة هى الضابط الرئيس الذى يضيط علاقات 
المسلم وتصرفاته. وهى المقياس الذى نقيم به الأشياء 
والأشخاص. وسلامة التصسرف يدل على سلامة العقيدة. 
قالأساس الصحيح ينشأ عنه بتيان 

وللعقيدة ثمار ونتائج هى فى | الحقيقة غاية من غايات 
الوجود الإنسانى فاساس العقيدة هو الكلمة الطيبة (لا إله 
إلا الله) ومن أجل تحقيقها كان وجود الإنسان. ومن أجلها 
أرسل اكله الرسل وأنزل الكتب «ومثل كلمة طيبة 
كشجرة طيية أصلها ثابت وفرعها فى السماء تؤتى 
اكلها كل حين بإذن ريهاء 

اذلك فإن شار العقيدة أكثرمن أن تحصى عدداء وأوسع 
من أن تضسيق لمرحلة من الزمن ولحدة. ولا يزال المسلمون 
الموحدون يقطفون هذه الثمار فى كل مجالات حياتهم؛ وعلى 
مر الزمان. 

فالعقيدة هى الغرسة الطيبة التى ينبقى أن نحاقظ عليها 
ونعتتى بهاء وتتمسك يأصلها لنجنى من أكلها حياة طبية. 


وهذا ما دعا المسلمين للاهتمام بالعقيدة أولا فى جميع 
مراحل الدعوة: اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم الذى 
كان يثيت العقيدة قى نقوس أصحابه فى العهدين المكى 
والمدتى. ١ ١‏ 
وإن المنطلق الحسحيح اليوم لاستثناف الحياة الإسلامية. 
وإعادة مجد المسلمين هو العقيدة. بغرسها وتقويتها 
والتشيث يها فى كل الظروف لجنى الثمرة المرجوة. 

وإذا كان كثير من المسلمين اليوم قد عنى بالعقيدة 
دراسة. وتمحيصا فكريا ومنافحة عنها. ومجادلة للخصم. 
حتى ظهر الحق. واستيقتت يها القلوب. فلايد من الاهتمام 
قى هذه المرحلة بالجاتب العملى والتطبيقى للعقيدة. فإن 
للخلل الواقع فى حياة اللسلمين ناشىء عن عدم قدرتهم 
على الريط بين الجانب النظرى والعملى لمجموع الدين من 
عقيدة وشريعة وأخلاق. 

فما من حكم شرعى إلا وله أصل عقدى.ء وما من خلق 
من أخلاق الإسلام إلا وله أصل عقدى. ويرتيط يأمور عملية 
تحفقق الثمرة منها 

فمن المسلمات الأولية لدى المسلمينء أن الإيمان تصديق 
بالقلبء وإقرار باللسان. وعمل بالجوارحء قليس الإيمان هو 


فالعمل بموجب الإيمان الذى وقر فى القلب ونطق به 
اللسان يحقق الغاية من وجود الإتسان فى الأرض. ليكون 
خليفة. يعيد الله. ويعمر الأرض. ويتعاون مع إخوته من 
البشر على البر والنقوي. 

وقد جعل الله الإيمان به وحده. وعبادته سبحانه هو 
الشرط لتدقيق الوعد الذى وعد الله به المؤمنين «وعد الله 
النين آمنو! منكم وعملوا الصالحات لي 
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يب ذلك قاواكك هم اس الاستخلاف 
والتمكين والأمن ثمرة من ثمار العقيدة. 

ثمة ثمرة أخرى من ثمار العقيدة ناتجة عن استحصضار 
الحقيقة الكبرى حقيقة أن لا إله إلا الله تصديقا وإقرارا 
وعملا. ألا وهى إظهار الحق والدقاع عنه وإسماعه للغير. 
حتى تدعو الناس باسم هذه العقيدة وتنخاطيهم بشقة. 
ونعاملهم بموجبها. ..حيث لا جور ولا شطط ونحمل وسالتئاً 
للعالم بأمانة لتكون كثمة الله هى العليا. اللا 


د.جمال الفرا - الاردن 





سبب من الأسباب قيل أن يجف عرقهم إذا كاتوا يؤدون عملهم 
تاياي ذه فى لصيل ارصم و أطسأن إلى كفايته المادية فإنه لن 


المعرفة ققط ولا الاقرار فقطا! 








العمالةالمسلمة.. والانحسارالحضارى 


لقن ء الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه الميامين الإحسان إلى 
القوى والضعيفء العامل والأجير. الفنى والققير. فكانوا من المحسنين حتى 
إن اساء إلنيهمء وسقاهم الرسول الأمين من ينبوعه المعين الذى لا ينطق عن 
ألهوى إن.هى إلا وحى يوحى, فلم يظلموا آحدا فكانوا يؤدون ما عليهم من 
حقوق دون تأخير أو تسويف أو إجحاف. ووصلهم بحيله المتين فكانوا أحسن 
الناس تواد! وترلمما وأخلاقاواكثرهم تواضعا ومركزا بالرحمة الإنسانية 
على الفقزاء ولتعمال والعطف عليهم تطبيقا للتعاليم الإسلامية الحميدة التى 
دعا لاتباعها الخالق الأحد. 

وفى كثير من الدول غير الإسلامية تحتوى الدساتير الوضعية على فقرات 
محبدة للغائمٍ وواضدة الأهداف لحماية حقوق العمال بسنها لقوانين عمالية 
تراعي ن للادى والإنسانى ولاتغفل لك القوانين العمالية الدستورية 








عن حماية نحق مالك ؛لعمل أو ضاحيه أى الكفيل المستخدم للعامل بتزاهة. لقد 
ل ناج لأوى قلسل امف الجبروالشا ين 
وفى هد 





ا 
معام ا ا مي لأمة الإسلام ما تصيو إليه 
من التمؤ والرقى والاكتقاء الذاثى وزيادة الدخل القومى وعم الاقتصاد 
الإسلامى فى الداخل وتصبدير القائض من الانتاج إلى الخارج لكى تتبوا 
الأمة الإسلامية مركزها اللائق بها كامة وسطية وأمة خابمة الرسالات 
السماوية يتين الأمم إن لم.يكن أعلى المراكز بإنتِها لا أحل الله من الطيبات 
أولا ثم.اعطاء الأجير؛. العامل. الموظقه المبئدس وغيرهم من الذين يبيعون 
جهدهم وخبرتهم قى سوق العمالة 0 لأى 

ص 


شلرج السثين مع تقاطع تمارع التمرائية ‏ شمرق 
سس تيت ام 0 - 


0 : 


٠‏ يطمع أبدا فى كسب المال من غير حلال كاللجوء إلى الاختلاس أو قبول 
الرشاوى لتسهيل قضاء حوائج الناس أو إلى التزودر فى المستندات المالية 
والشيكات وغيرها من المحرمات التى يعاقب عليها الله ويقف لها الشرع 
الإسلامى بالمرصاد: فيستتي الأمن ويعم التراحم بين المسلمين وتنتشر 
أواصر المحية والمودة بينهم بصرق النظر عن الجتسيات المتعددة فى اليلاد 
الإسلامية؛ بيد أن هنالك عوائق وعثرات كثيرة تققف كصخرة صماء آمام 
الإحشان إلى العامل المسلم فى بعض الدول الإسلامية: ولعل أكبر دليل على 
ذلك هو ازدياد معدل الشكاوى والاحتجاجات والقضايا التى تنظرها دواوين 
المظالم والمحاكم للدنية فى الدول الإسلامية للقصل فى النزاعات القائمة بين 
العامل والمستخدم, او الدولة فيما يتعلق بالاستغلال البشع للعامل مع تكليفه 
بالعمل فوق طاقته الإنسانية ومماطلته وتئخير دفع أجره المتفق عليه. ٠‏ ومهما 
كانت إسباب التزاع بين العامل والمستخدم أو الدولة فلابد من تقليب 
الإحسان إلى المسلم العامل الققير الذى يبيع جهده وعرقه قى سبيل 
الحصصمول على الرزق الحلال وجزاء الإحسان إلى للعامل المسلم الفقير هو 
الإحسان المضاعف من الله الخائق. 

إن العالم من حولنا في حالة تطور مستمر ومتواصل ومتجدد وكنلك 
النشاطات الاقتصادية فى الدول الإسلامية. فكثرت فروع العمل وتشعبت 
النشاطات التى لا غنى لها عن جهد العامل وعرقه فلايد بن استقطاب اراء 
علماء للسلمين للعكوف على وضع دستور يحقق التوازن قى كل البلاد 
الإسلامية خاصة وأن علماه الإسلام فى الدول الإسلامية قد بذلوا جهودا 
مقدرة لتبصير المسلمين يآمور ديتهم 

فى دول غريية كثيرة كما شامدت ذلك بتفسى تدفع الدولة علاوات شهرية 

ثايتة لكل طفل لم بيلع بعد سن الرشده 18 سنة: من أطفال العمال على وجه 
الخصوص بل والادهى من ذلك أنه فى تلك البلاد ٠‏ يستمر يدقع ملاوة 


الشركة الليجية للإعلان واعلاقنالنامة 11 


اله صضطم ململيشاا لططالة ١]‏ جل 





ا ا 1 


الوكيل الإملانى الوحيدبلطبوعات قشرعة السدودية للأبداث والتسويق النولبة لض سم منسنلك ماده سم سه 


الأطفال للعامل حتى يعد توققه أو تقاعده عن العمل كما أن هنالك راتيا 
شهريا يواقع 60/ من آخر مرتب قيضه العامل فى مكان عمله السابق معقى 
من الضرائب يدقع للعامل إذا صار ذلك العامل متعطلا عن العمل لأى سيب 
من الأسباب وهذا الراتب هى بمثابة راتب من بند العطالة يستلمه العامل فى 
إدارة تسمى بدائرة شؤون العمال مضمافا إليه علاوة الأطفال التى كان 
يستلمها العامل فى مكان عمله السابق دون أن تتأثر هذه العلاوة بتوقفه عن 
العمل. وكان هؤلاء القربيين طيقوا الآيات القرآنية التى تحث على الإحسان» 
وتأمر بالعدل والرحمة والمعامئة الكريمة للعامل؛ رغم أن هذه الآيات القرانية 
نزلت علينا نحن معشر المسلصين. الإسلام ينهى عن الظلم والاستغلال 
الجشع واكل مال الناس بالباطل وإيذاء العامل وتحقيره وتكليفه بالعمل قوق 
طاقته ويجب أن لا نتسى أن من يمارس استغلال العمال وتعثييهم بالعمل 
الشاق ينجر بخس هو فاقد لإنسانيته تجاه من يعملون فى خدمته وفاقد 
العطف والشفقة والرحمة على العمال المسلمين لن ينجو من غضب الله واوله 
الإقلاس وثانيه كساد السوق وظواهر عقابية أخرى كثيرة لا يعلمها إلا الله 
الخالق العادل. ذكرت مجلة منظمة العمل الدولية قى العدد رقم 19 الصادر 
بتاريخ شهر مارس 97 أن أعداد الأطقال الذين يمارسون الأعمال الشاقة 
بنجور زهيدة فى منطقة الشرق الأوسط فى تزايد مستمر وتقول الاحصائيات 
التى ذكرتها اللجلة المذكورة أن هناك أكثر من 38 ألف طفل لم يتعدوا يعد سن 
الرابعة عشر يعملون فى ظروف عملية شاقة لا تتناسب مع أعمارهم مقابل 
أجور زهيدة جدا. عن عائشة رضى الله عنها قائت قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «إن الرفق لا يكون فى شىء إلا زاته ولا يتزع من شىء إلا شائه» 
رواه مسلم. 86 
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0 ما يجرى فى البوسنة حول مسئة عوبة اللاجئين 
والضغوط التى تمارس ضمد حكومة سرابيقو يكشف مدى 
الانحياز السافر ضد المسلمين قفى الوقت الذى تلقت فيه 
سراييفى تهديدا من يعض الدول المشاركة فى عملية سلام 
البوسنة. يطالبها يتسهيل عودة اللاجئين غير المسلمين وإلا سيتم 
حرمانها من قسم من المساعدات الأجنبية تجد ان الاطراف 
العرقية الاخرى الكروات والصرب يمارسون كل انواع التطهير 
العرقى واغلاق كاقة الطرق أمام عودة اللاجئين السلمين الى 
ديارهم كما نصت على ذلك اتفاقية دايتون التى ضمنتها الدول 
الكبرى دون أن تتحرك هذه الدول لحماية هؤلاء اللاجئين ودون 
ان تساعد فى عودتهم. 

أن عودة السكان المسلمين تواجه صسعويات كبيرة. ويعشيهم 
عجز تماما عن العودة وآخرون وجدوا مساكتهم مأهولة بسر 
صربية رفضت الخروج منها قيما تضع السلطات الصربية 
والأحزاب القومية المتطرفة فى تلك المدن عراقيل كبيرة آمام 


إن العدالة المطلوية هى التساوى فى الحقوق والواجبات وان لا 
تتساوى الضضمحية مع المعتدى. واذا كان الصرب قد مارسوا 
التطهير العرقى ضد السلمين فى ابشع صوره وهو امر اتفق 
عليه | قانهم ايضا ضريوا بعرض الحائط يكل الاتفاقيات 


واغلقوا الباب امام المسلمين. 80 


أسباب الضلال والهدى 


لل بالتامل فى طوائف البشر واسباب الضلال فيهم والهدى 
لا نهد جامعا لصلال من ضل وهدى من اهتدى سوى قضية 
الإيمان سلبا وإيجايا فالرافضون للإيمان تتقاذفهم أمواج الضلال 
بشعيه التعددة للختلفة وإن كان الجامع بينهما واحد. 

وذلك الجامع هى مناقحصسة فطرة الله التى فطر عليها الخلق وهى 
توحيد الله والصمود إليه قى كل شأن من شؤون الحياة. 

وكما أن هذه المناقضة ذات أبعاد متعددة ومختلفة فإن أريايها 
يتققون على معاداة الإسلام وأهله لما ينطوى عليه من التضاد مع 
ميولاتهم واتجاهاتهم المتعددة المختلفة. 

وتلك المعاداة ذات الأبعاد تتخذ اشكالا مختلفة ومن ذلك 
التشكيك فى مصادر الإسلام أعنى القران الكريم والسنة النبوية 
المطهرة: إذ يقول بعض النصارى فى المؤتمر الذى عقد قى القدس 
فى الأريعينيات من هذا القرن الميلادى يقول لنعاة النصراتية: 
إنكم لا تستطيعون إخراج السلمين عن دينهم مادام هذا القران 
فيهم ولكن تستطيعون أن نث مايه 

والعجيب فى هذا الأمر أن التشكيك فى القران الكريم لم 

يقتصر على المنصرين يل تعداه إلى غيرهم ممن تاثروا بالقكر 

الغريى الوافد إلى مجتمعات المسلمين وعلى أآيدى بعض أايناء 
السلمين؛ كيف ذلك؟ 

إن كثيرا منهم لا يهاجم النص القرانى مياشرة لكنه يوجه إليه 
سهام تعطيل بعض شرائعه المحكمة. وقد يستدل بعضهم إمعاتا 
منه فى تكريس مسلكه الرافض لحكم القرآن الكريم وصنوه سنة 
رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فى كل شؤون الحياة, وقد 
يستدل. بقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: ٠أنتم‏ أعلم 
بأمور دنياكم». والسؤال الذى يوجه إلى أصحاب هذا المسلك هو 
ما الذى يعنيه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: «أنتم أعلم 
بثمور دتياكم»؟ إذا كان يعنى يذلك أن يعيش التاس فى فوضى 
آمنية وأخلاقية وسدياسية ومالية واقتصادية واجتماعية: فلماذا 
الرسل والكتب التى أنزلت إليهم لتنظيم شؤون حيآة الناس وريطهم 
بعقيدة الإيمان يالله ورسله: فعقيدة الوحدانية لله فى ريوييته للخلق 
وعبوديتهم له دون شريك أو معين! 

نعم ما الذى يعنيه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ذاك ؟ 

الجواب أته صلى الله عليه وسلم مر بنخل رجل من الصسحاية 
وأشار أنه لايحتاج إلى تأبير نخله فتركه الرجل على أن ما قاله 
الرسول صلى الله عليه وسلم صادرعن توجيه منه. لكن النخل لم 
يثمر ثمرته الصالحة اللعتادة حين تضوج ثمار النخيل فيلغ ذلك 
إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ققال قولته تلك: 00 
مما يصلح ثمار نخيلكم وما يتصل بالامور الدنيوية التى لم يرد لهأ 
أي فيها نص أو توجيه من القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة 
ويدخل فى ذلك من أمور الدنيا كثير لاا حصرله وينتظم ذلك قاعدة: 
[الاصل فى الاثسياء الإباحة إلا ما ورد التص فيه بأمر أو نهى] 
ماعدا العقود الميرمة بين الأطراف بخلاف المحرمات فإن تحريمها 
يعتمد على الدليل من الشرع قكل محرم الأصل فى تحريمه الدليل 
وكل مباح الأصل فى حله عدم الدثيل الخاص وإثما دليله البرامة 
الأصلية امائعة من التحريم كما هو مسلك عامة الفقهاء. 

ودليل ذلك من القوان والسنة كشير ومنه قوله تعالى: دولا 
تقولوا كا نصف السنتكم الكذب هذا حصلال وهذا حرام 
لتقتروا على النه الكئب.. وصح عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قوله: «وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيا فلا تسألوا عنياء. 

وإننى لعلى ثقة أن كثيرا من الراقضين لهيمنة شرع الله على 
حياة الناس لو وقفوا مع آيات وأحاديث التشريع وتفحصوا اثارها 
على الفرد والأمه من الجوائب المتعددة فى حياتهم بتجرد واخلاص 
لتغيرت علاقتهم بالإسلام إيجابا ولأدركوا أن هذا التشريع من رب 
البشر شرع لهم من الدين ما يه تصلح أمورهم فى كل شأن من 
شؤون الحياة: قريان السفينة أدرى بقيادتها من جاهل لا يعلم من 
أمر السقينة إلا ركويها ولو تجاوز ذلك إلى قيادتها لهلك وأملك 
راكبى السفينة معه. ا 


عبدائله بن عبدائله الزايد 
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تخضع لمرلقبة مؤسسة دكي بى ‏ سى» 
للتحقيق من الانتشار 


- 
ل نا 
شالك تس لال جزم لم1 توما هد 
بست ص 


| اقداص جذة ,ذا وبتك 
تطبع فى: شركة للدينة للطباعة والتشر 


مو 0 
ةمحز ال ومسا مماسلة قا برا لووادم. 


لس 
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انافذة على لغتنا الجميلة 
0 1 00 0 7 ات 3 : تيك اكل الرجلان فى 
اليه مسرن انها نكن فى لسلا قرام «تشاكل» 











" قديمة ونحاسيات وفضيات تباع فى هنه الأسواق و90‎ ٠ 
















دمص 00 من الزائرين لهذه الأسواق من الأجائب وعد صسؤالنا . | . هتا خطا لا تسوّعه لغتنا الجميلة: لأن معنى «تشاكل» : اتفق. ع 
ن] اقغاتستان النازقة فى نكيات متقالية وآخر كلباعة أفادوا أنها ال الع ا والمشاكة هي الوافقة, و«التشاكل» فى ممختار الصنحاح» هو 00 
ككاتها سرقا اتارها الإسلامية وتدمير عدد كبير متها | . وذكرت الشبيرة فى الشؤون الأنغانية«ناتصى | التزافق: والصحين أن يقال «اخطف الرجلان فى المسالة» قال | الى < 
منل يسمي الجهل والفقر ديتعرض التراد الثقافى فى | هاتشى» أن موقع مخاتوم على ضفتى تهر أوكسس فى ١‏ | تعالى «قل كل دعمل على شاطته» آى بما يوافقه فما اعظم 0039 
أفغانستان التى تدفعها للحروب والصراعات لأسوا | ثثماا شرق أفقاتسناء ديك قف يه ال يقية ع 3 ساي سود ا 
مقليات تدممر ودين رسا 91 “4 | شمال شرق أفقاتستان حيث أقدم مدينة إغريقية عرفت [ "أن تعود إلى لتنا الحببية. لغة القرآن ألكريم! ٠‏ : : 

احاسأت عدم يمر وتهب وسلب للأثار الإس لامية | إلى الآن تعرض للنهب حيث تنسست مديثة خاتوم فى( زيقواين, نتداول الإخوة فى الأمرء وقولهم مقى الآمرء خطا لا. 

ويخوع يات هري لور سين د اده | عقيل لملا ومذله موقم يده شيا ن. | 'فقرة لفسا الجميلة لغ الثران كر فلم جك لي ين 

ا 0 نطقة «يداء فى شرق أفغانستان كان يحوى أكثد من | .ترا الات :ة الأم ». أ أخذه هذا مرةء وذاك أخري: فذا 

امصسدانية ونم مها بشمن بخ حيث (صيحت | 29 الف قطع ثري ترجع إلى القن الغردى والكادك على | الام سويب يله متداول ارة لمؤلاه. تار لمزلاسيتقلة فاك | 
جارة الأقآر عملا مدر لأريح بي رسه يعض الجهلة قى | 'طراز للتقائيد العريقة لقتدهار إلا آن هذا الموقع أصبح ()ّ إاله الإراما.. كنا : إلى صصرفها وإدارها يينهم؛ قال تعالى: ب 
أقغاثستان من حيث يقومون بعمل حفريات فى مناطق خاليا من أى آثار وأضافت أن متحف كابل الذى يمتاز يأم بين الناس: أى صر 3 


00 
دولك الأيام نداولها بين الناس». فمآ اخ أن نعود إلى 
جدور لغتنا القصحى! ويقولون: «مازرته آيداء وهذا خطا واضح 
لا تقر لغنتنا الجميلة, نغة الضاد, لأن «أبداء ظرف رْسان 


أثرية دون رقابة وييعها فى بيشاور, عدا عن ذلك 
تعرضت المتاحف للثهب وتعرض المناطق الأثرية كذلك 
إلى عمليات سرقة مما أدى إلى فقدان الدلائل التاريخية 


بكثرة الآثار والقطع الأثرية فيه والتى جمعت من مناطق 
مختفة من أقغانستان قد دمر جنء كبير مته حيث 










ع 


فى هذه الاسواق تباع آثار افغقانستان الإسلامية بارخص الآثمان 











القانونية سهئة وفى متتاول اليد. 


تلك المواقع ويعود هذا إلى غياب الآمن والاستقرار 
واستمرار المعارك مما يجعل ممارسة هذه الأعمال غير 


«المسلمون» طافت سوق الجمعة فى بيشاور وإسلام 
أباد فوجدت عشرات التحف الأثرية من فخار وعملات 


بها. 9 


نبت  ]‏ تأسيس الأدب على الإدلام مطلب قرووك 2 
إعجازالقرآن كبرحافزلارتيبادمسالكالدرس اللفوىوالأدبى د 





لحترق وفقد من كنوزه الأثرية مأ يزيد عن 80/: هذا 
وتشمل عمليات السرقة مخطوطات إسلامية وكتب قيمة 
ويتم بيعها حيث يقوم البعض يشرائها وعمل تحقيقاث 
عليها ولكن ينسى الكثير أن هذه الآثار والمخطوطات 
أملاك دولة وحضارة دولة وثقاقة دولة لا يجوز الاتجار 









عليم بالظامين» 








للمستقبلىكما يدل على الانعتمرار. والمسديح أن يقال: 9 
زرتهقطه. أو يقال: «لن أزووه أبداء وكتاب الله حجة 0 
فقد قال تعالى: دولن يتمنوه أيدا يما قدمت أنديهم ف - 


: القران الكريم. 9 






فم أروع العودة إلى لغتنا القصحى» لغة 





القصيم_سماهرالسليمان . كه المرطة التى ندرسها «صدر الإسلام: ثم ْ 
0 8 و يك كطرودم ؟ اتضحت معالها فى العصر الأمرى». | | 0000 
ورى د. مصطفى يكرى السيد استاذ الأدب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . لفلف 43 مرف "ويتقدم الزمان كان استيعاب 0 3 3 
بالقصيم أن الدرس الأدبى الأول الذى قام حول اسلوب القرآن الكريم هو الذى وضع م السب ا 0 
المعالم الأساس والبذور الأولى لنظرية لغة الأدبء وهو الذى كشف عن آدبية النص وليس 0 5 5-58 
الشكلاتيين الروس كما هو مستقر حاليا قى المصادر الأدبية اللختلقة. ولكداجات تلب الأشويين تتلحة وطفطاء. ٠٠‏ !.: 
ل] ذلك الدرس الأدبى الأول الذى تمحور حول للفكر العريى يومتد على ارتياد مسالك المرس ووعاظا تجسد هذا التثثر. وعلى الرغم من قبلية | 
اللغة فى القران الكريم وأتتج التاليف التى قامت | اللفوى والأدبى إذ يقدر ما كان لإعجاز القران الفرزدق فلخ يخل شعره من آثار قرآنية اما شعر | .,.- 
على رصد مظاهر الاتحراف فى للعبارة الأدبية | من الوقع فى نفوس الذين سمعوه أول مرة. الخوارج فلعله النموذج الأظهر لهذا التثثر لطول ‏ _- 
بالقياس إلى اللغة فى مستواها المثالى. وهذا فى | وانبهروا يبيانه, واعتبروه ديلا لا يرد على نبوة تلاوتهم للقرآن, واكنها لم تتجاوز حناجرهم. : 
الواقع هو للبرر الحقيقى لكى نسجل للتحاة أ محمد الله عليه وسلم يقدر ما ظل هذا والث الأديى ال يكاسس على 5 
اللعرب والقائسين على الدراسة اللفوية لننص | الاعجاز يحتل حيزا كييرا من اهتمامات العلماء 1 ال ان دم يد 0 
القرانى أوليتهم فى البحث البلاغى وذلك عندما | والدارسين على مر الأجيالء فلم يتوقف الفكر “لد القراة مدني الواعدة للقران القويم 7 01 - 
صنموا ما سار عليه للحدثون من آأممحاب | عبر العصور المأضدية عن اليحث فى وجوه :المت اطي والتاررح الإسلاض ميق ه16 7 
النحو التصويلى قى تقريقهم بين ما أطلقوا عليه | إعجازه؛ سواء كان ذلك بدافع الحاجة المتجددة ارس اي 0 ا 
البنية السطحية وما آطلقوا عليه البنية العميقة. ' | إلى الدفاع عن هذا الإعجاز أو كان بداقع تبيين :”لخديف ننه تقاف لنشاكد وساي مرهبته الأنية 
ويسترسل د. مصطفى فى حديثه حول هذه | وجوهه. وتأسيس العلوم المتفرعة عنه» او المقعدة الك وباي 0 
ل لاك 00 لك كميدن +7 
إن الحاوات انق جع مرا رمن للدلرنة للف الكريم أنجبت للعربية : قراخ نعكرسا فى وعة وود 2 يتمكس لذن 
إعجاز القرآن الكريم ن ثاتى | إن تلك ان الكريم أنجبت 0 0 : 
الهجريين وتأطيره تمهيدا لتنظيره يمنظومة معرفة | يل للمراسات الجمالية قى العالم كله مجرة من ”غ2 1 . ا ا كا 5 
متكاملة هذه المحاولات كاتت خيرا عميما لكل | العبقريات الإسلامية, أذكر منها على سييل للتك ... و. دج 1 7 0 0 3 مستقبل . ليدحل 0 5 
الأطراف ‏ الدارس. ؛ القارئ ‏ انتقل | لا الإحصاء عبد القاهر الجرجانى ت471 أو 474 دون أن ندخل قى الاعتبار العامل الأساسى وهى 2 + 0 5 414 ٠‏ : شاذث الإسلامى المتفاعل مع 5 
معها ويها العقل العربى المسلم من الجزتى إلى | تلكم العالم الذى أعطى علم اللاغة هويته | الرؤية الإسلامية إضافة إلى ما تستاذ يه #بإطم مستاناتا انأ بموالعديدًا أو رصيدة الجمالى معلى ‏ .-. 
الكلى. ومن للظاهرة إلى النظرية. ومن | الكاملة. كما يقول د. شكرى عياد وسبق | الحضارة العربية من مقومات كثيرة: __ 1 0 9 1 0 ردم هوة التخلف. ب 
الملاحظات المتنائرة إلى العلوم المتماسكة والثقافة | بدراساته لأساليب القران الكريم أحدث ما وصل <١‏ إن تفسيس الإبداع أدبا ونقدا على الاقتياس وو . ٠‏ سه سه *) والقبووج بالواقع ٠0‏ 
ادليه اكات قتا التو ملت | أ مك نا لس و وسترين كن | 302222201 مسامع الصجاية اخ ل الوجدان الإسلامى لتعيرلفيرا عميها سمي - 
جمالية ملتحمتيز الل ال مر لقي سسب م ا وا ا 0 9 0 ٠.‏ م . ** 0 الراهن إلى آفضية التقاؤقل - 
0 رقد ل بلل | أ اقش لبر 2 بعالل مساسسو ان عداديان اسشريع بن 1 “الل ل 
مجاز القرآن من تأثير فى تحريك الفكر اللذ وهكذاء قإن الإبداع فى التراث كان ن ثمنا يأهظا للتضاد القائم بين نتاج ) ققسية الوجود الأولى» وذلك عندما هبط أب ١‏ يدعوه فيه إلى التوحيد واتباعه, فعل ذلك قب إن الأدب يضحى يجزء من رسالته. ويققد 
ا الوم ما م م كا يعضهم ورسالتهم العقدية, ثم لمصلحة من يفيك البشرية آدم عليه السلام إلى الأرض بعد أن | مغيب شمن الدولة الرومانية فى المشرق.. | الأديب غير قليل من صدقيته. إذا حلقا فى لجواه ' '-- 
الاتشغال بظاهرة إعجاز القرآن اكبر حافز! بالدينء لا نستطيع أن نتحدث عن إبداع عريى أويغيب إسلامنا عن ادينا؟ حتى بلغ الأمر | .كرمه الله سبحانه بإسهاد الملائكة له قيتذكى | وأوشك هذا الخطاب أن يغير نسيرة التاريخ إذ | . الذاتية واستقرقتهما الرؤى الرومانتيكية. فى -' 
لاله . لح 3 أحياتا بالبعض إذا ذكر الدين فى | الأيناء تكريم الأب ويتذاكرون سيرته وعقيدته | ' استقبله هرقل يقبول خسن وكان آخر كلامه يعد وقد حاف 14د على حواق خيارات معنيننة 32 
: معرض الحديث عن الأدب» | /التوحيد/ ودينه الإسلام/ فيؤول من وفق منهم | حواره مع آبى سقيان ‏ قبل:أن: يسلم .-.(قد كنت | . دقيقة؛ وترقب قلق لاتحمله قادمات الأيام. 2 
اشمازث قلوي كثيرةوإذا نكر ما | إلى الأصل لياوى ايد أعلم أنه خساري. لم أكن أن أنه متكم. فلى إنى أ ق وإذا كنت أرى حتمية احكاك الأديب | * - 
دونه آومن دونه إذا هم يستبشرون. | الأبوى والعقدى, ويدرك الأبناء ثن عدوهم اليوم | اعلم أنى أخلض إليه لتجشٌفت لقاضه ولو كانت السلم بالثقافة لامي إذا كان يريد لقوله م 
ثم اليس فى تأسيس الآدب على | هو عدو أييهم بالأمس. وآن هذه العدلوة دائمة | عتده لغسلت قدمه). 2.0 0٠0‏ . | الأدبى أن يرتقى إلى مس تسوى الشصروع 
الدين عود بالأمر إلى الينبوع يقول | وقائمة إلى ما شاء الله أن تبقى؛ وآن هذا ٠‏ وإذا كان من اولئ المسلمات أن وظيقة العمل | لحجارى: ون الى عن اليومى. ويتجافى عن 3 
توماس هاردى: «إن الأدب الصرف | الشيطان ليس أهلا للثقة كيما يهبه الإنسان | الأدبى على اختلاف لغاته وأشكاله هنى: ريط الأنا 0 استهلاكية 3 يخطر لى ببال أن رم 
يشبمل الدين لان الشعر وألديت | (روحه على أن يكشف له ما يهيه من سزء وأن | بالفيزء فإن للكلعة تظل جسرا فبنانا وينم | يكون هذا التفاعل بين الإسلام والآدب متيلورا 
يتماسان»: ويرى هيجل أن الدين | يمكنه مما تصبى إليه نقسه من لذةه فيتال من | ضروريا إلى عقول الآخرين. ١.7:‏ لجعيية تير لياف اكاب فى التمال: خنطا 
أسل دشا للستي | ليده بازع عد ان 0 | لطن كن من اقم ينها .جوعسىى | لنت فى لتيل بحدث ثذو اللسوص الشريية 
ادف رادي ون | كماهى صورته فى عمل يد من اعظمٍ | :من فهم للإسلام وا أوتوه من هده البية | ١صحابها‏ القدرة على إدراك ثقافتهم الإملامية 
يكن إيمانى يهذا الأمر ليتوقف: عل “ا مسا > ييل . وجهالية من أولى منهم باستشرلف هذا الدور فى نسي خطايهم الأدبى والعمل على تطفلها في 
ا ل 90 فاوست) للشاعر انى جوته ت1532م: 0 0 عروق هذا النص الذى افتقد فيه الأديب القدرة 
ره أن التغرب واحاورب اوشكة أ ل 0 بجميا إن | على صياغة التجرية الآدبية صياغة قل هذه 
2 اتا : ٠.‏ | للشيطان دورا جديداة . ن» ولم ٠‏ وال القمين بالإجاية ء بيب قى | العنا اج الأساسية إلى فضاء الد 
مادم يت 0 بن | يدع سن إلا مسار يالقة وأعئل هله القراءات | تميق ظذا للستيل" .0-0 ا 0 
الغربى يسع للجانب الإيجابى من | طريقة هى التى ترى أن هده 7 70 إن اول ملنيتباسإلى الذهن | 4 وحين أدعبو إلى الاستفادة من كنون 
هذا ا 0 السرحية تعد تشجيعا لاتتقال هلي وفيا ون وبيج : فى الجابة على هذا السذال ان | السلا الشران وانسئة والتاريغ الإسلامي. لا 
يقول العلامة محمود شاكر فى الإنسان من الإيمان بالغيب ! إكم من 6 . نعتقد أنتا.لاثيدا. لسيرة فى | أقصد بطبيعة الحال أن يلتزم ألفن الإسلامى. 
سفره الرائع اباطيل وأسمار ‏ درة | وطلبٍ للعرقة عن طريق السحن 06ج وال . هذا الطريقنمن فنراغ. آى اننا | بها محدها وبشكل حرفي سواء فى للوضوح أو ١‏ | 
الأدب الإسلامى اليتيمة: «إنه لأمر | والالهام. إلى التخلى عن أله011 ' ٠‏ .تضرب فيه على غير فوجه. فى طريقة الأداء. ولكنا نقفصد أن يلتقط التوجيه 
١‏ يوي | بون . 1 7 الذى تحمله تلك التماذ 
مفروغ منه ارتباط الآداب بتاريخ | السماء وطلب اللعرفة عن طريق : إن الذى اعتقده أن تأسيس اذج يمدكوله الواسع لا 








الأمة وعاداتها وأخلاقها 
ودياناتهاءوما شثت من شىء تعد يه 
الآمة ذات كيان قأثم متميز. وداربس 


مرفوضة قى التصدور 


بزوغ شمسن هذا الدين؛ وأن 


الأرض) إن هذه القراءة شعره صن أثثر فرأنية . الآدب على الإسلام أبتداء مع 





بمدئوله الحرقى ويعمل فى محيط هذا التوجه 
على نطاق واسع. ملتزما ققط ين يستمد تصوره 





0 00 العلاقة بيتهما لم تتوقف. ذ للحياة والأحداث والأشياء من التصور 
الأداب إذا لم يكن مطبقا لان كلب | الإسلامى مقدمات وتتاتة ١‏ 0 للد بي وي | الإسلامى. 8 
0 إن الإسلام دين إلهى المصدزء عالمى الهدق. | عصز أو مصر رضيا بالإسلام دينا وياا ن أيدينا ن ة تعكس التسرعء ذ 
ل ا واذله ا اسل عند الخ الأدبى إلى هاتين: الساناء بل كان الأمر كذلك أيضا فى كثيد مث | توطيف الخص الشرصص فى التجرية يي ف 
ومس نج حل ليد | دصو يا سف محا له نجه | لمشت اش تابر ممدي | لسن لاعف لوت ب 1 
عوج عثد 2 كننهاء تشونها 3 يقت الاتفائر تصوص متل هذا الآنب | وقد نجى الححيون اي 004 020 | لما أنشد الراعى الت موواء 
شي 1007 ل 2 | سق لل راد ترك شيا ماي | الماك اليه الخ مش كت سد 
م كما يمس إلح. | أوأجلة كبيرة أو صغيرة ولا سيما التلقى | تاديمم < عا ىل ل ايا ارد و أخايقة الرحسمن إنا عشي ''. 
لي 2 الكتنابى؛ الس قا لطت من الشيع وسترواهم فى كتايي مسا القرآن الكريع حنفاء نسجد بكرة وآضيلا 
رف بجلة عدوه» وا أساش لب | عليه السملام: إلا تظنزا أنى جنت أتقض ناموس | والحديث الشريف و: صفحات التاريخ 2 لحت بكزة وأضتوب 
اف لم الام 3 الأنبياءه ما جثت لأنقض, بل لأكمل)...'” | الإسلامن؛ فلا غرلية فى الطريق» ولا اغتراي حق الك سا مدزلا دنزيلا 
دبراسة آدبية محصنة؛ فلا بسي ل ل ل لق قن الغلماء والثقاد قديما وحديئًا م اللك: ليس هذا شعراء هذا شرح 
أرس أن يقول للناس: !5 | آين مريم يا نتى إسرائيل إلى يسكت | 6 1 |0 5 ا م | إسلام وقراءة آية. 
أبن أن ايا در الها بيت مصدقا لابين يدى من التوراة وميشرا بول | مظاهر من التأثر والتداصس مين لشدان لكددم | وفى للوشع آيضا نجد تليق مروان بن تب 7 
فإذا قالها. قذلك إيذان منه يانه | يأتى من يعدى اسعه أحمد». | والحديث الشريق وبين الدب المريى بوصف | الجتوب على قسول على ين الجهم فى مك 
فقد التميزء وجهل أساس كل | ولايظخ إلكاتب أن جهوبه ستكون هباء | هذا الأخير مستقيلا لكثير من اساليب ومضامين | المتوكل: ١‏ 0000000 ٍ 
منهج واستحق أن طرح الناس م] | متثوراء (وتلقى يها الريح فى مكان سحيق. فإن | ومقردات وتراكيب آلنصين الشرعيين السابقين. 
يقوله إذا هو لم يجد عند ثة للخطاب الوثتئ اللعاصر قند اتى آكله» تذدع يشول قاض الجرج افيا لالهنا خرري 
- القدرة على أن يستحى فيستر ما سمومه فى الكثير من عقول السلمين وهنا ما 3 ٠‏ الإسلام بجرنه” 2 
السادة/ الشركة السعوبية للتوزيع - صب 3195اجدة 21493 يكتبء ويغيبه فى التراب عن أعين اسي ات ده و 0000 5 0 الثامى من الكلام اليته 
مرفق شيك مصرفى د«حوالة بنكية» بمبلغ «#علاه2 1.5 5 لقاء نسخة من كتاب: «السحر- 0 ا للعاصرا؟ )هن ذلك فإن لإسلمينٍ ‏ يمكن | وإسهله وعمدوا إلى كل شىء نى آمسماء كثيرة 
ابن" الغيم- للمالجون بترن .. رؤية شرعية لواقع معاش» .. ترسل النسخة إلى: التبعة التي يتحملها داوس الآران بي للتوازئ قاختاروا إحيسنها سمعاء والعلها من القلوي 
----5 ع ١‏ 5 5 ود 1 هوة 6 لاه 5 7 
لاك اس سس سس لس سس امسلل لت اسم لسققة ا دا نمست وقى إدراك التيعة التى يحملها قلد: قائر القظ «والحق أت ى»ء 
العذوارة اس د سي ام ل يي لا اث تمدق مات القارئ حين يعرض عليه دارس ما ويقول د: عيد القادر القظ والحق أن من أهم 
0 حاترن ابام لشت | مشيمة يي ل لض 
ل د شح راأكلمة: قبل أن بيدا. لإسلامية الحخبرية بأسالييها والفاظها. يعد أن 
وكبل التوزيع: الشركة السعودية للتوزيع ‏ ت: 623091 حدخ, 4779441 الر ناض 410540 جدلا هزل فيه وقى أرتكاز الآدبي ؟ شن حرب بة: قبل أن يبدا حردٍ ميت بمراجل من التطوى التدرتجى بدات فى تلك 
3 نت ودد لتتوردسم 2 الرياض» على الدين موردا ومصدرا إبداعا حي 2 ل : 
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. بعد. ولأنى وصلت لسن النضع 21 سنة فكرت 


. الزقاف بأمور يمكن أن تدرك أثارا سلبية على 
1 0 وليس زواجاء وعلئ القتاة أن تحرف حدود هذه 
الخطية لأنها إِذَا تجاوزت الحدود فهى الوحيدة 
للقضررة. وعليها أن تضع 
فتاع وخير متاعها المرأة الضالحة».واذا حاولت 


جهثها من نحشا 


> االزواج هو واحة السكون والاستقرار النفسى لكل إنسان» نظم 
1 الإسلام الزواج ووضع له قواعد واصولا واضحة وبسيطة. إلا أن 
“تأتر دعض الشباب المسلع بالثقافة الغربية والانحلال الاخلاقى 
جالإضاقة إلى يعدهم عن تعاليم الشريعة. بجعلهم يحبذون إيجاد نوع من 
العلاقات المحرمة قبل الزواج بهدف التعارف بين الشاب والففاة. وصولا 
بفكرة العيش معا حتى يتاك كل طرف من مدى مناسبته للآخر. 
«المسلماته ألقت الضصوء على هذه الظاهرة التى أخذت فى التوسع؛: 
وباقت تهدد شباينا بالإتحلال. 


ْ الرياط- ترهةبنادى 


لآ بيدأت هذه الظاهرة حديئا حيث أخنت 
تنخر فى مجتمعاتنا الاسلامية. لتيعدنا بعيدا عن 
تشبئنا بالقيم والأخلاق الفاضلة آلتى يدعونا 
إليها ديننا الحئيف. وهى ظاهرة التعارقف 
ومباشرة العلاقات غير المشروعة قيل الزواج 
يهدف التعارف. يرى بعض الشياب أن هذا 
التوع من العلاقات المحرمة؛ هو مهم جدا قبل 
الزواج» ومنهم سعيد 35 سنة عازب الذى تاثر 
بأسلوب مستورد من الغرب. مع ضعف الوازع 
الدينى عتده. فيحاول أن يدعو لهذا النمط 
المحرم؛ ضاريا عرض الحائط بآثاره السينة التى 
تجتاح المجتمعات الاباحية حاليا. 


عبدالاله 38 سئة مطلق يتحدث عن ذلك ! أن الاثنين تن 


قيمنا وأخلاقنا. ويحاول الايهام بأن هذا التمط 
من العلاقات قبل الزواج أو ذلك الذى يسمونه 
التفاهم يمكن له أن يمنع عدم الاستقرار الأسرى 
بعد الزواج» وذلك وهم كبير؛ فالاسلام يحرم 
العلاقة بين الرجل والمرأة بدون عقد زواج 
بيتهما. ويمنع الاختلاط الذى نتجت عنه مساوئ 
كثيرة. ويأمر المرأة يآن تتحجي عن الرجل 
الأجنبى عنها. أي ذلك الذى ليس من محارمهاء 
وهذه ضوايط تحمى عرضها.ء وتقتح أماصها 
أبواب الزواج والاستقرار الأسرى. ولا تضعها 
مطمعا للرجال. 

ويوافقه الرئى خالد 40 سنة عازب ٠‏ وواضح 
الثقافة الاسلامية والوعى 


المقهوم الخاطئٍ الذى يرفضه الإسلام, وترقضه الدينى. ورغم أن هشام ٠‏ 29 سئة عازب» يجرى 


معهما على نقس الخّط إلا أنه ودون أن 
يكشف النتيجة الخاطنة التى يصل إلييا حك 
يقول: ما يؤسف له حقا هو وجود فثاة مثقفة 
جميلة. تستسلم بسرعة مذهلة حين تقول لها 
أريد الزواج منك. وكأن ٠‏ الوعد بالزواج» هى زواج 
فعلى وشرعى!. حصل هذا مرارا وتكراراء «فأناً 
دائما أعتبر الوعد بالزواج هو جواز المرور 
وعتدما أنال ما أريده. أختلق أسبايا للقراق, 
حقيقة نحن الذين يتتهجون هذه العلاقات يفعلون 
مثل الشياطين والفتاة ضحية لكن بإرادتها». 

أما نعيمة 24 سنة فتعترف بوقوعها فى هذا 
الخطاء لكنها استطاعت اتقاذ تفسها عتدما 
عرفت بسوء ما يقودها إليه «رغم انتمائى لأسرة 
جد محافظة ومراقبة لكل تصرقاتى سقطت فى 


تلك المعصية مكن سرعان ما وقعت يننا مشاكل 
بسبي تماطله وتثخره عن الموعد الذى حدده 
للزواج. أنهيت معه العلاقة والحمد لله أنى أنقذت 
تنفسىه 7 
وتحكى مفى 30 سنة: سافرت لأورويا لآتى 
بشهادة عليا تأهلنى لمنصب مهم فى وطتى؛ لكن 
فى مقايل الشهادة والمتصب المهم خسرت 
أخلاقى التى ريائى عليها أهلى أن أسير على ما 
أمرتى يه الاسلام من حفظ نفسى إلا على من له 
الحق الشرعى فى ذلك. لهذا ويجدت نفسى 
أرضى يأشياء دخيلة على مجتمعنا الإسلامى, 
ولهذا تجدنى من حين لحين الح على خطيبى 
بإنهاء المشككة والإسراع بالزواج حفاظا على 
سمعتى وشرق العائلة. 








السنة الثالكة عشرة ‏ العدد (679) السيت 10 شوال 1418 7 فبراير 1998 


وي البح تنما شب مبة زونه وماج مايا2 





تروى حياة 25 سنة: قى بيتنا ينعدم 
الاستقرار وتكثر المشاكل بين الإخوة والأخوات. 
ولا يمكن أن يمر يوم دون أن يشتم أبى أمى 
باكفاظ يستحيل أن يتطق يها أب صالح. بحثت 
عن الراحة والاستقرار خارج البيت. وأخذت 
أبحث عن عمل لكن تعذر على ذلك إلى ان 
التقيت بشاب يرغب بالزواج وخدعنى باسباغٌ 
الحنان الذى أنعدم فى بيتتاء واستجيت لكل 
رغباته وطلباته. وعندما تال ما يريد» صارحنى 
بأتى لست الفتاة التى يرغب بالزواج منها. لآنى 
استسلمت له بسهولة. أدركت الآن أن ما فعلته 
معصية كبيرة. وأنه لا يجوز لامرأة أن تكشف 
على أجنبى عنهاء وأن مجرد الوعد بالزواج لا 
يجيز خروج المراة مع الرجل؛ قلا يحل له منها 
شىء إلا بعد أن يعقد عليها. تلك آمور حددها لنا 


زواج طبعا ‏ أنا وحيدة بين إخوانى التكور, لهذا 
كان والداى حريصين على تربيتى تربية ديتية 
إلى أن ارتبطت فى الجامعة يشاب مغريى يدرس 
هناك فى الأول كان يعطينى دروسا فى اللغة 
العربية والدين» ويوصينى بالتشيث يقيم وأخلاق 
ديننا الحنيف لكن يعد سنتين أعحب يأقكار 
القريدين. وطلب منى الزواج بعد اتمام الدراسة. 
على أن تسلك مسلك الغرييين إلى أن يدين ذلك. 
بزعم أن ذلك يجعلنا نقهم يعضنا ويتعرف كل 
منا على الآخر أكشرء وافقته لأنى كنت أجهل 
تعاليم الاسلام وكتت أعتقد أنه أدرى متى يآمور 
ديننا الحنيف. يعد ذلك تحركت ثمرة الحرام فى 
بطنى: صارحته قطلب منى إجهاضه وتحركت 
الثمرة الثانية» فئجِهضت نفسى للمرة الثانية يتاء 
على طليهء بدات تسوء احوالى اللصحية: لا أدرى 


ديتنا وهى تحفظ لنا أتقسنا من أيلغ أبى بالعلاقة التى 
وفتسين اازلات والأخطاء ملى: ترب يطنى بذاك الشاب, قعمل لى 
أنتمى لعائلة تزعم أنها متفتحة قرت راسف دون علمى وأخذ معهكل 
«بالطبع هذا لسمى يجر على 1 «- وثائقى وجواز سفرى, وأخير 
أحمحابه ويلات كثيرة» إذ تحته فعدت الم مابيقى جدتى السيب الذى جعله يعمل 
و ا ا 50 م كم يمر 


والانفنزاد.بها.قى غتزفغه ٠‏ - 0 
الخاصة وهو آمر لا يجؤز إذ أنه لم يعقد عليها | دائمة للإقامة بوطننا من جديد. اتحملت يه أطلب 
منه السماح. وأقول له لقد وعيت الدرس وأدركت 
أن ما فعلته حرام. حتى استطيع اتمام دراستى 
الجامعية لكته لم يوافق. ارسلت عدة رسائل 
لنشاب الذى كان معى على علاقة حتى يتقدم 
لأهلى طاليا الزواج وينهى المشكلة ما دامت هذه 
رغبته. لكنه لم يرد ولم يتصل هاتقيا رغم أنى 
اتصلت بأحد الأصدقاء وتركت له رقم هاتفى. 
ما تحكيه تلك القتاة. بيين إلى أى حد وصلت 
الثمار المريرة للاختلاط المحرم؛ والتسليم أوهم 
الوعد بالزواج. وإلى أى حد يمكن أن يتسبب 
إغفال الأسرة للتريية الاسلامية فى وقوع بناتهم 
وشبابهم فى براثن المخادعين الذين يجرونهم إلى 
الاياحية المدمرة لنسيج الأسر وللبنية الأساسية 
اجتماعية يالغة السوءه. لدرجة أنه بيدأت فى تلك 3 


للمجتمع. 
اللجتمعات تتعالى صيحات تطالب بالعودة إلى | ؤت 5 
العفة والقضيئة ومنع العلاقات المحرمة قبل اخنبارمصيرى 
الؤواع 7 7 
الثمرةالمريرة 

وعلى صعيد آخر. تقول بديعة 26 سنة: أنا 
مغربية الاصل بجليكية الجتسية: هاجر والدى, 
لتحسين ظروف العائلة وإدخال إخواتى المدارس 
الأوروبية. ليحصلوا على ديلومات علياء لكن 
سرعان ما تحطم حلم والدى. عندما كبر إخوانى 
واتقصلوا عن العائلة دون زواجهم: كل ولحد 
استقل فى سكن خاص به ولصديقته ‏ دون 


كذلك فى الموافقة على علاقة مقابل مشروع من 
صديق أخى الذى يتردد على بيتتا كثيرا. وأبى 
لم يعارض الفكرة مع آخئء فلا أعتقد أنه 
سيعارضه بالنسية لى!. بالاضافة إلى أن أمه 
وأمى صديقتان من أيام الدراسة. ويرقبان قى 
أن تتزوج. على أساس أن يتم فيما بيننا 
٠‏ التفاهم» قبل ذلك. حتى لا يقع الطلاق ونخسر 
بعضينا! ‏ . 

ومن هنا نرى أن وهم التفاهم قيل الزواج هق 
الطريق للسقوط قى المعاصى التى حرمها الله, 
وهو نمط دخيل من ثقاقات غريية على مجتمعاتنا 
المسلمة: وقد جر الويلات على المجتمعات التى 
عرفت به» حيث نكتشف كل يوم أمراضا 


الكثيرات من الفتيات والشباب يرفضون هذه 
الظاهرة .. 

تقول أسماء العسرى 26 شنة: أرقض بتاتا 
فكرة مباشرة العلاقة قبل الزواج. الزواج لا 
يخضع للتجارب فهو حياة مقدسة تيدأ وتند 
إمأ بالموت أو الطلاق» وهى نهاية طبيعية ويرضى 
يها المجتمعء وأفضل أن تحمل المرأة اسم مطلقة 
على ان تسقط فى مهاوى الرذيلة تحت مسمى 
أوهام يبكها البعض» والخاطب الذى يطاليتى 
. يذلك قبل الزواج سارفضه لسبي واضع ومقتع 


عد وآيلغتنى أنه -سيعود ميصقة .. 





ومسا 


لأنه ويكل بساطة لن يكون موهلا أخلاقيا ليكون 
أبا لأينائى وساطرح عليه السؤال: هل يرضى 
لأخته أن تياشرعلاقة مع شاب قبل الزواج؟.. 
دون تردد ونقاش سيجيب بالتقى» وفى حالة ما 
إذا كان مبرره أن الامكانيات المادية غير متوفرة 
سارضى يه زوجا على سنة الله ورسوله رغم 
ذلك» داخل مؤسسة الزواج فى اطار شرعى 
وقانوتى ولجتماعى. إن غيرتى على مجتمعاتنا 
الإسلامية تجعلتى أنبذ أصحاب هذه الأقكار 
التى جلبوها من الغرب. فتحن لا نريد الشهادات 
العليا كبديل لأخلاقنا وكرامتنا ‏ 

ويحماس كبير تؤكد ثريا 27 سنة عاملة, 
رفضها مباشرة لهذه الظاهرة. لأنها عايشت 
التجرية مع إحدى صديقاتها ورأت النتيجة. 
وتضيف: إننى أتشيث بقوة يقيم ديننا الحنيف 


الجهل الدينى والغياب الأسرى أهم الأسباب 


من جهة أخرى تنصح عاكئشة 30 سنة 
الفتيات يعدم قبول ذلك السلوك مع أى شاب 
حتى ولو كان خطيبها. وتعرض قصتها حتى 
تكون عبرة لغيرها. 

«وافقت عليه مع الشخص الذى اخترته. كان 
زميلى فى الجامعة ثم فى العمل. عرف الجميع 
أننا فى طريقنا للزواج. كان ملتزما معى إلى 
أبعد الحدود وأنا كذلك. تحسنت ظروفتا المادية. 
واستاجرنا شقة جميلة حلمنا بها طويلا كما 
حلمنا يأشياء كثيرة. كنا متفاهمين على كل شىء 
حتى أسماء الأبناء. ثم كان الزواج الذى باركه 
الأهل والأصدقاء لكن دوام الحال من المحال, 
تصرفاته معى بعد الزواج تغيرت. كان دائما 
يويخنى ويشتمنى بأننى خرجت معه قبل الزواج» 
ويقول لى بأنه «كان عليك أن تبرهتى لى أتك ينت 


فهى تحمينى من الزلل. ناس وتستطيعين الحفاظ على 
ويرى الحسين خباشى لذيعة: نقسك حتى مثى. كما كان 
8 سنة موظف أعزبه أنه لابد 5 ١‏ يسالئنى إن كانت لى علاقات 
أن يكون التأثير قويا وعنيقا لعفت الثمرةالمريرة مع شباب آخرين قيله.. كان 
ذلك الذى يجعل يعض الشباب 0 يشك فى كثيرا ويراقب ماتفى. 


أكثر تأثرا بالغرب. سواه من 


مرنين 


طلب منى ارتداء الحجهاب. 


خلال الهجرة يهدق العمل أو 1 واستجبت لكل طلباته حقاظا 
الدراسة, أو من خلال الانفتاح فى على ييتى لكنه زاد من تعذيبه 
على الثقافات الغربية من خلال 9 النهاية هجرنى لى خصوصا يعدما تزوج زميل 
القثوات التليقزيوقية تخصوصا . . -., ٠‏ .ات لنا بطريقة تقليدية وترك من 


الاسبانية التى تلتقط بوضوح فى منطقتنا 
الشمالية. ناسين أى متناسين أن هذه الأمور 
مرفوضة رفضا لا جدال فيه. سواء من الناحية 
الشرعية أو الاجتماعية أو الأخلاقية» بل وحتى 
القانونية, قالقاتون المغريبى واضح فى هذه 
الأمور ويعاقب عليهاء وما أريد قوله للفتاة هو أن 
أى شاب إذا طلب منها هذا السلوك قيل الزواج 
فهذا اختيار لهاء إذا رفضته يعتبرها صالحة 
للزواج وإذا رضيت سيتصرق عنها بعد أن 
يرخى ذاته وغروره! 


مرآة لأخطائنا 


محاميه: 


كاتت معه على علاقة لسئين قبل الزواج. عندها 


بدأ يقول لى إن صديقه أحسن الاختيار, وحقاظا 
على كرامتى التى أهينت من طرفه أكثتر من مرة 
طلبت الطلاق. على أمل أن يرفض. لكنه صدمنى 
بموافقته دون أى تردد أو تعليق, بل لم يحاول 
حتى الحفاظ على مشاعرى من الانهيار؛ ويقسوة 
شديدة أجابنى أتت طائق ولك كل حقوقك بما 
قيها البيت الذى حلمنا يه. والأثاث الذى اخترناه 
سويا. قخرجت بنتيجة واحدة ووأضحة من هذه 
التجرية القاسية. وهى 
7 أن الرجل المسلم يظل 
دائعا ذاك الرجل 


9 الذى يريد زوجة 

ويعتقد وديع بن 4# « 1 إهاث 5 تحافظ على القيم 

رحمصون 24 سنة الرواج نماسك شرعى والأخلاق وتعمل 

أعزب أن مراجعة يتعاليم ديننا الذى 
الضمير. فى يمثابة كرم المراة. 


الكثيرة؛ فقنحن إذا 
فقدنا زمام الأمر فى عدد من أمور الحياة. 
وأخص منها بالذكر الظاهرة التى تحن بصددها 
والتى اعتبرها ديننا الحنيف من الكبائر, ما هو 
إلا بسبب التفتح يشكل كبير على الثقافات 
الأخرى يسلبياتها وإيجابياتها دون أية غريلة. 
فتقع فى المحذور ونساعد الذين يروجون لهذه 
الظاهرة وامثالها فى أوساط مجتمعنا الإسلامى 
عن قصد. 


غايته الإحصان والعفاف 





العقابالقاسى 
وتروى لنا أسماء 34 سنة قصتها المؤلة: كنت 
على علاقة يإنسان سوى الخلق عيبه الوحيد أنه 
طلب منى ويإلحاح «التقاهمهء قيل الزواج حتى 
نستغل ما أمكن من عمرتا القصير على حد 
زَعمه لى. وعدنى بالزواج من أول يوم تعارقتا 
فيه. كاتت النوايا حسنة بينناء لقد قيلنا هذا 
الوضمع فى اتتظار توقر الامكاتيات المادية ليناء 








صحف الركلبة يسحن الوخيع فى الحنوو 


غيرها أول الستقيدات. وفى الوقت الذى هاجرت 
فيه الفتاة للطم فى الخارجء كان لايد لها أن 
تيقى سفيرة للاخلاص والقيم ونشر للتعاليم 
الإسلامية, تقول فاطمة الشنتوف (أم): أرفض أن 
تتسال لمجتمعتا الإسلامى ظاهرة مياشرة العلاقة 
قبل الزواج, وادعو الشباب للزواج المبكر بالطرق 
الشرعية حتى نحافظ وبطريقة سليمة علي 
مجتععنا من الاتهيارء وعلى الشباب إن هاجر 
للعلم أن يعرف أن الأمة تحمله مسؤولية الحفاظ 
على القيم والأخلاق وأن يعود بما يخدم وطنه 
ودينه, وليس ليس تورد لنا عادات تتتاقض مع 
شرعنا الإسلامى وعليهم أن يبرهتوا أن شيابنا 
لا يضمعف أمام وسائل الاغراء؛ لأن إيماتنا قوى 
وغايتتا من الهجرة محددة وواضحة. وهى خدمة 
الوطن والمجتمع بما يعود بالتقع. 
رشيدة مستحسن مدرسة وام لابنة واحدة 
تقول: لا ولن أرضى لاينتى يممارسة العلاقة قيل 
الزواج, ذلك لأن الشرف هو أهم شىء لدى الفتأة 
السلمة: زيادة على أن الرجل عندما يصارس 
العلاقة مع اية فتاة قبل الزواجء قإنه يحط من 
قدرها ويعتيرها فتاة سهلة؛ ويالتالى عند تفكيره 
فى الزواج. فهو تن يختار أيدا سوى الفكاة 
ألكتزمة. وأنا كمدرسة وكأم وكامرأة قبل كل 
شىء أنصح كل قتاة بأن تحافظ على شرفها لأن 
الشرف للمرأة هى الكرامة؛ وكرامتها هى التى 
تعطيها القوة والمكانة فى المجتمع. كما أنصح 
الشاب بأن يدخّل من الياب وليس من النافذة وأن 
يكون ثلك حسدب الشرع والدين. 





وثقافته الخارجة عن الحدودء وإذا وافقته على 
طلبه سرعان ما يتخلى عنها. حين ينال مراده. . 
لآن الرجل العرنى السلم مهما كان يجب الرجوع 
إلى أصله ويخبذ لزواج بالطزيقة التقليذية التى 
وجدٍ عليهيا اهله وعشينرته. وإن كانت هناك 
ضرورة للتغارف. قصد الزواج طبعاء فاقصح 
الشباب أن يتم ذلك فى اطار الخطبة القائمة على 
الرؤية الشرعية. تلك التى أحلها الشرع بين 
الخاطِبٍ ومخطويتة عندما يتقدم للزواج منها فى 
وجود مخرم وذلك تبدة اعتيارات: أقمها 
التعارف والتشاور ليتعرف الشاب والشابة ما 
:سيدعوهما للإقتران بيغضهماء وأعتير هذه 
للرحلة مهمة حتي لا يناجا العروسان ليلة. 


حياتهما الزوجية. كما :أن الخطبة مجرد وعد 


ذه المرأة الصالحة ستحد من 
العزوية والعنوسة وستكون 





كل فتاه إن تكون 









وتؤكد تعيمة السوسى اختصاصية علم 
الاجتماع واستاذة بالمعهد الوطنى للعمل 
الاجتمافى بطنجة أن التغيرات الاقتصادية 
والاجتماعية ألتى عرفها المغرب خلال العقود 
الأخيرة انعكست على طبيعة العلاقة بين 
الجنسينء وإن كانت التصورات والمعتقدات 
المتعلقة بهذه العلاقة لم تواكب هذا التغيير ينشس 
الوتيرة بل قد تجدها فى كثير من محتوياتها 
وفية للنمط القديم الذى كانت عليه العلاقة بين 
الرجل والرأة. 

فمن حيث التحليل الاجتماعى. يمكن اعتبار 
اكتساح المرآة لقفضاءات كانت في الأمس من 
اختصاص الرجل من الأسباب المباشرة الثتى 
أدت إلى تفير فى العلاقة بين الجنسين: ففى 
الماضى وفى ظل التمييز الصارم بين القفضاء 
المخصص للمراة (داخل البيت) والملخصص 
للرجل خارجه, كانت العلاقة بين الجنسين مند 
الطفولة إلى مرحلة الزواج مبنية على الممنوعات. 
وتلعب عملية التنشئة التى تختلف من حيث 
محتواها بين الجتسين دورا فعالا فى تكريس 
هذا التميز. وفى هذا الاطار أى تقارب أو تعارف 
بين رجل وامرآة خارج اطار الزواج كان مشويا 
بكثير من الممعويات والعراقيل إن لم نقل 
مستحيلا فى كثير من الظروف. أما اليوم فوجود 
الفتاة والقتى جتبا إلى جتب قى الجامعة والعمل 
والجمعيات الرياضية والثقافية أطاح تسبيا 
الفجوة بين الجنسين وترتب عن ذلك تغيرات 
اجتماعية كثيرة: منها كيقية الحصول والوصول 
إلى شريك أو شريكة الجياة. ومن الظواهر 


الاجتماعية التى نتجت عن التغيرات التى طرات 
على مستوى العلاقة بين الفتى والفتاة ظاهرة 
مباشرة العلاقة قيل الزواج. هذه الظاهرة التى 
من الصمعب معرفة واقعها الحقيقى لانها 
موضوع من الصمعب الإجابة عنه بصراحة عبر 
البحوث ال ميدانية باعتباره واقعا غير معقول فى 
مجتمعنا. ويالتالي يمكن القول إن الرجل المفريى 
والعريى يفضل الطريقة التقلددية بشأن اختيار 

أما د. البيضاء حسن اختصاصى فى الطب 
النفسى فيقول عن ظاهرة مباشرة العلاقة قبل 
الزواج إن فى مجتمتنا الإسلامى الحاقظ 
يصعب الحديث عن ما يسمى بمباشرة العلاقة 
قبل الزواج: ولكن ما يثير الدهشة بالقعل هو أن 
الغربيين اصبحوا يطالبون باحترام العلاقة بين 
الفتى والقتاة والدعوة للزواج المبكر والسيب فى 
كل هذا هو مرض الايدز. 

وأري ان الشباب العريى بصقة عامة ليس فى 
حاجة لسماع المربين أو الساهرين على تلك 
للتعرف على سلبيات مباشرة العلاقة قبل الزواج 
فبعض امؤثرات, كالقراءة والمناقشة مع الأكبر 
سنا والأكشر تجرية ووسائل الإعلام المرنية أى 
السموعة أو المكتوية؛ تساهم بشكل كبير فى 
الفهم العام وا لظاهرة مباشرة العلاقة 
قبل للزواج: وتيقى التربية والخصال الاجتماعية 
والدين مؤثرات تسعى لتنظيم سلوك الشياب 
وذلك لتفادى الانعكاسات السلبية والتى تكون 
أحيانا. كثيرة وخطبرة على الفرد كما على 
الجتمع. الا 


بين الزوجية. عشت معه ذلك رغم تأتيب الضمير. 
وقرت من راتبى وعمل هو جاهدا حتى استطعنا 
شراء بيت يليق بمستواتا الاجتماعى. تسابقتا 
مع الزمن والظروف حتى تستطيع وضع العلاقة 
فى إطارها الشرعى والتعجيل بالزواج؛ لكنه 
توفى فى حادث مرورى.. كان عقاب الله قاسياء 
تمنيت لى كنت معه. لقد أرتاح وتركنى أنا للعذاب 
ونظرات الناس التى تحتقرتى. لذا فإن تمسك 
الفتاة بالتقاليد والقيم وحفاظها على تقسها هو 
الحل الوحيد لتجتب مثل هذه الأخطاء التى 
تولجه بالغضب الاجتماعى. 


لاأدافع عن المفرطة 


أمارريرة لوقو في هرم الشرة 


ألزنى. فإن وقع حمل فإنه يعتبر اين حرام لآن 
الخطبة وعد يزواج. ولا تبيح االعلاقة الزوجية, 
ويمكن فسخها من طرف الشاب ولا يترتب عن 
هذا القسخ ما يترتب على إنهاء الحياة الزوجية 
من حقوق: والدين الإسلامى الحنيف لا موطن له 
ولا زمن: والمسلم مسلم أينما وجد. قلا يمكن 
القول يأن الشاب المغترب يأتى يتفكار من الغرب 
تدعو إلى مباشرة العلاقة قبل الزواج لأن المتشيع 
بالقيم والتعاليم الإسلامية لا يتآثر بالمكان أو 
الزمان والفتأة مهما كانت رغبتها فى الزواج 
ملحة. فإن ذلك لا يبرر تحسرقها الطائش. إن هى 
ضيعت عفتها قبل الزواج حتى من طرف خطيبها 
أى من تظن أنه سوف يتزوجها. بل عليها أن 


اللخامية شا كو الختنج الفقاة | انما ال رت على ا 0 
فيه الحانية سهان كر الخشدن الفكاة" | الأنيا لا ملك كرت أغلء مهما وف يكت 
المغريية إلى أن القانون لا كمحامية أن أداقع عن المرة 
بس شك بلست يبي نلمحي 
و ميتاقترابد اليكاصطبالك 0 الى فرطت فى ضرقي 
وتذاباك شترعى فتايدة 6 ى سوا اا 
الإحصان والعفاف مع تكثير 5 2 ' 
سواد الأمة. وهذا اليثاق هو يطالببدلك 7 0 حرط اباي 
الذى للزو ٠ ٠ ٠.‏ . ره يقال: «والحق 
لنى يسع للندجين الْؤواج سيأ رضم ينتب باملا والباطل لا يتتاب 
62-7 ا 
دون خحوف أن وجل؛ يسود . 3 00 فى ينظر إلى أن 
علاقتهما الآلقة والمحبة والوفاء والاحترام كل علاقة خاصة بين رجل وامراة لا تريطهما 
المتبادل. العلاقة الزوجية تعتبر جريمة. ويعاقب عليها 


والهدق من الزواج هو الاطمئنان والسكينة 
لقوله تبارك وتعالى: «ومن اياقه ان خلق لكم 
من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل 
بينكم مودة ورحمة:» وقال أيضا: ٠نساؤكم‏ 
حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شثتم...» 
واللقصد بالنساء هنا الرتيطات مع أزواجهن 
بعقد زواجء وهن اللواتى تحل مباشرتهن 
للمحافظة على سنة الاستمرار وتجدد النسل. أما 
مباشرة هذه العلاقة دون وجود رياط شرعى بين 
الطرفين فإنها تعتير رْتى وهو من أكير الجرائم 
التى حرمها الإسلام؛ لما يحدثه من هتك للحرمات 
وخدش للحياء وتحلل للأخلاق فضلا عن اختلاط 
الانسابء وقد تتعرف الفتاة بحكم التوسع قى 
الاختلاط على شاب فى الجامعة أو فى الوظيفة 
أو الجيرة أى غيرها. وبعد النظرة والايتسامة 
والكلام. يتم اللقاء ويتكرر ثم يتكرر. فتظن أنها 
لقيت ضالتها وفتى أحلامها. فتذوب فى كلماته 
ووعوده الكاذية» وتسلم له نفسها وتصبح على ما 
قعلت نادمة. خاصة بعد أن يتركها ويذهب 
لغيرها. والمؤسف أن يقع هذا مع القتاة التى 
تعتير نفسها واعية ومذقفة وذات تجرية. وقد 
يحصل فى مجتمعنا أن يتقدم الشاب لخطبة 
الفتاة. ثم بعد الاتفاق وقبل كتابة العقد 
يصطحيها فى نزهات تتعدد وتتكرر ثم يدعوها لما 
لا يجوز إلا للزوج مع زوجته؛ يحكم كونهما 
مخطويين. فهذا السلوك أيضا حرام ومن قييل 





الإسلام. وعن بيئة المجتمع 























الإسلام يسد منافل العثلة 


لما بوضح أحمد الحمداتى واعظ بالمجلس العلمى بطئجة خطورة مباشرة العلاقة قبل 
الزواج. قائلا: لقد شاع فى المجتمع الإسلامى اليوم علاقات وتقاليد وأعراف غريية عن 
المسلم. وقد تسريت هذه التقاليد والأعراف نتيجة التقارب بين 
المجتمعات الغريية والإسلامية. وهذا التقارب الناتج عن وجود جاليات إسلامية كبيرة عاشت 
وتعيش فى بيئة غير إسلامية فى جميع نولحى حياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, 
ولكنها تمتلك من أسباب التقدم والدنية ما يجعلها مقصدا لرواد العلم والثقافة والتمدن 
والرفاه المادى وإن كانت بعيدة عن المبادئ والقيم فى سلوكياتها وأخلاقها. 

ووجود جاليات إسلامية مقيمة بدول الغرب بحا عن العمل أو طلبا للعلم وتواصل العالم 
المتقدم مع العالم المتنقر, أو بالأحرى غزو ما يسمى دول العالم الأول لدول العالم الثالث عن 
طريق الإعلام والاقتصاد والثقافة والسياحة؛ اوجد رغبة عارمة لدى أبناء المسامين المشدوهين 
بمدنية الغرب وحضارته. فى تقليد الغرببين ومحاكاتهم فى جميع أحوالهم وعلاقاتهم. 
ومن جملة العلاقات التى داخلها التقليد. العلاقة الأسرية حيث أصبحنا 
يسمى بمباشرة العلاقة قبل الزواج بدعوى تعرق طرفى العلاقة (الشاب والشاية) على 
أخلاق وميول ورغبات وأفكار كل منهما قبل الاقدام على أية خطوة من خطوات الزواجء وهذأ 
التقليد بالإضافة إلى كونه غريبا عن دين الإسلام ومبادئه. فهو تنتج عنه الآثار السيئة 
النفسية والأخلاقية والاجتماعية مما يجعله مرفوضا شرعا وعرفا. الاعتداء على عرض الفتاة 
الضحية. هو آمر حرام: وقد تننج هذه العلاقة الآثمة حملا غير مرغوب فيه. وبقض مضجع 
الجامل. ويكدر صفى حياتها وحياة أقاريها؛ قتتردد بين مشروعية إسقاطه أى إجهاضه وبين 
مشروعية الابقاء عليه. وكلا الأمرين أحلاهما مر كما يقال فإجهاضه حرام والايقاه عليه 
إبقاء على ولد زتاء سواء ألت العلاقة إلى زواج أوانتهت وسط الطريق. ويتابع الحمدانى: كما 
ينتج عن هذا أثارنفسية كنيية تسيبها هذه الوضعية المحرجة المخجلة لمكانة الفتاة داخل 
الاسرة. ولكانة الأسرة بين الأقارب من جهة, وداخل الوسط الاجتماعى من جهة أخرى: حيث 
تخجل الفتاة من تفسهاء وتزبريها الأسرة: ويحتقرها الأقارب والأهل والأصدقاء. وتصب 
مشكلتها مادة إعلامية تروجها وتلوكها بنات جنسها. وتشير إليها الأصابع وتتفامزها 
الاعين. كما ينتج عن هذه العلاقة إشاعة القاحشة فى المجتمع بطريقة ملتوية. 

ودرءا لهذه الفاسد حرم الإسلام كل العلاقات المشيوهة وسد جميع الابواب والمنافذ التى 
تهب منها رياح الفتنة ومفاسد الإغواء والاغراء. 

فالزواج ميثاق غليظ ورياط مقدس لابد فيه من عقد بحضور ولى وشاهدى عدل يشهدون 
بصدة هذه العلاقة وبراءتها من كل عيب أو تدليس. 4لا 


بالحبس من شهر إلى سنة حقيقة أن حق 
الدفاع طبيعى لا جدال فيه وأقرته جميع 
الموسسات الدستورية. وقوانين الحريات العامة 
فى جميع أقطار العالم والمحامى مهمته الدفاع 
عن حقوق الغير لخممانها أو مساعدة القضاء 
للوصول إلى نتيجة سامية وهى العدالة. سالكا 
فى ذلك مسالك النبل والحق. وعندما يدافع عن 
حق فإنه يداقع عنه فى إطار القاتون. إذن كيف 
يمكن أن يدافع المحامى عن فتاة حادت عن طريق 
الصوابء ويلتمس لها العذر أمام القضاء وقد 
اضاعت شرفها وياعتراقهاء فهل ينتظر الحكم 
لصالحها بإداتة الطرف الآخر ويراءتها والقانون 
المغربى مستمد من الشريعة الإسلامية فيما 
يتعلق بهذا الموضوع. وبالتالى لا يحمى الزانية. 
ولا يمكن تعت الفتاة فى هذه الحالة يأنها ضسحية 
أو مغفلة لأتها كالرجل سواء قى الحكم 
والخطاب. قال تعائى: «الزانية والزانى 
فاحلدوا كل واحد منهما ماثة جلدة, ولا 
تأخذكم بهما رافة فى دين الله». وينص 
القانون الغربى فى فصله المذكور أنقا على 
معاقبة كل واحد منهما يالسجن من شهر إلى 
سنة. كما أننا لا نعتبرها مغقلة, لآن الغفلة 
تتصور قى الجاهل. والأمى والذى تخفى عليه 
بواطن الأمور. أما الفتاة اللأقفة الواعية ذات 
التجرية فى الميدان العلمى والاجتماعى فلا تعتبر 
مغفلة ولا تعذر يجهلها للقانون. 88 








تسمع ونرى ما 


كان لرجل صالح حديقة فاكهة: وكان ينتظر حتى 
تغمرء وتنضج ثمارهاء ثم يدعو الفقراء إليهاء ويقطع 
الشمار ويعطيهم من كل توع مئها . وكان الله يبارك له 
فى حديقتهء فتطرح ثمرا كثيرا لذيذا. وكلما زاد ما 
يعطيه الفقراء من الحديقة: زاد ثمرها ‏ 

وعاش الرجل سعيدا بهذا العمل حتى مات. 

وورث الحديقة أيناء هذا الرجل. ققالوا لأنفسهم: لماذا 
نعطى ثمار حديقتنا للفقراء؟ إنها حديقتنا ولن تعطى 
من ثمارها أحدا 

وكان فيهم ولد عاقلء ققال لهم: اتقوا الله ولا تقطعوا 
عادة أبيكم الطيية. ققال الياقون : لا فإن الذى يعطيه الله 
لنا هو حقنا نحن وليس حق هؤلاء الفقراء واتفقوا على 
أن يذهيوا فى الفجر ليقطعوا الثمار. ولا يخيروا أحدا من 





] السواك هو نوع مخصوص من أفرع 
الشجر تمسح يه الاستان لتنظيفها وحمايتها. 
وقد ثيت علميا أهمية المسواك لتنظيف 







7 .7 السيت 40 شوال 7-3418 فيراير 1598 ._- 


1 آدوبالزياوة . 


ْ لا كتيرمنا يزور أصحايه وأصدقاءه. وزملاءه وأقراته قي 


<< انستة انثالثة عشرة -- العدد (679) 


4 | اللدزسبة أو : أو الجيزان: قد تكون الزيارة دورية أو 


0 


أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة » وآخر صيحة فى الاستقادة من السواك 


أ.!..متقطعة يمناسية أو غير متا 


سية.. قالإسلام علمتا آداب الزيارة 
ومنها : 5 5 55 
ف حرج وضيق يدلا 

الييتء:وهم على غير إمتعدادء فيجعلهم فى حرج وضيق بد 

ن السرور واليشر والسعادة بالضيفء ٠‏ 

0 0 : هناك 
' 2-اختيار الوقبَ المناسب للزيارة» حتى لا 0 
نج لأهل البيت. بأن يكون فى وقت ليس قيه نوم د --. 
أوطقام. ‏ , ْ ش 10 
3- مراعاة آداب الزيارة. كالطرق على الياب يكون يرفق ١‏ 

رن الجرس أن“تعطى جاتبك للباب فلا تستقيله يوجهك حتى 
تحرج من داخل البيت. وعدم إطالة الزيارة ٠‏ وتجتب النطر إلى 
الأشياء وعفش الييت بإدامة النظر أو البحلقة. فهذه الأمور 

. تؤذى أهل البيت: : 
١‏ 4 تنب الغيية والتميمة: فلا تعرثر فى أخيار الناس حتى 





هو معجون الأستان من السواك: وقد تم صتعة | ن .2 . -.|]0. - 
3 ار لا.تقع فى خطأ الغيبة. 
من قبل عالم مسلم واعتمده الأطباء العالميون 1٠ج‏ كل ا الى رؤية الأجاتب لك. 
وأقرته المؤسسات العلمية. © 7" 7# |[ 5 الجلوس فى مكان يجعلك بعيدا عن رؤية +١‏ 
أو مكان يدلك عليه صاحب البيت. 8 


. مصطقئ جمال رشدق 





الفقراء والمساكين . وناموا.. وفى الليل أرسل الله على الاسنان . والسواك مستحب فى جميع الاوقات 


2 
و 
ٍ 1 
وقييل الصبح فتحوا الباب ودخلواء فوجدوا الأشجار - عند الاستيقاظ من التوم ‏ عند تغير القم. 


71 1 ولكته مستحب أكثر فى خمسة أوقات هى: 
الحديقة عاصفة محرقة. أحرقتها وتركتها سوداء كالفحم عتد الصلاة ‏ عتد الوضوء ‏ غتد قراءة القرآن 


0 سنؤات إبراهيم فتحى محمد 
مسودة. وليس فيها ثمر. قالوا: أوو!١‏ لقد ضللتا وتهنا 3 الاسكتدرية - مصر 


ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « لولا شبين الكوم - مصر 
عن حديقثتا إن هذه ليست حديقتنا . فماذا نفعل؟ 1 . : 
قال الولد الطيب: بل إنها حديقتكم عينها! وقد 
أحرقها الله لكم لأتكم أردتم حرمان المساكين متها . 
فاسودت وجوههم من الحزن. وراح كل متهم يلوم 
أخاه. ويقول له: أنت الذى أشرت علينا يهذه الفكرة 
السيئة. فقال لهم أخوهم الطيب: لا فائدة الآن من هذا 
اللوم. استغفروا ريكم لعله يعفو عنكم ويرحمكم.. 
يبدلنا خيرا منها ‏ إنا إلى ربنا راغبون ». ا 
بتول على رضا 
15 سنة 


المديتة المتورة - السعودية 





















إخيرت لك 


حل التداوى بالإعشاب 


الرسمةالختلفة 


مجموعة الدراجات: 


رقم (6). 
مجمو: عة الشاحتات: 
رقم (5). 
مجموعر السيارات: 
رقم (4). 
















ذات يوم ذهيا إلى مكان الوضوء فوجدا شيخا كبيرا لا 
يحسن الوضوء فلا يتم فسل الأعضاء . تشاور! فى الأمر. 
وفكرا فى تقديم نصيحة لهذا الشيخ الكبير بأن يحسن 
وضوءه ويكمهة.. 

ولكن.. كيف؟ إذا كلمه أحدهما ققد يشعر الرجل بالخرج 
والضيق وقد لا يقتتع بنصيحة من أولاد فى سن أولاده.. 
وأخيرا وصلا إِلى فكرة طيبة.. قال أحدهما للآخر: هيا 
تتحدث فى صوت عال كأن بينتا خلافا حول الوضوء .. فأنت 
تتهمنى بأنتى لا أحسئه وأنا أرد عليك بأنك أنت الذى لا 
تتوضاً كما يجب.. وحين يسمع الرجل ذلك سيتدخل بيننا 
فقستعرض أمامه كيف تتوضاأ وضوءا كاملا وصحيحا ولايد أنه 
سينتبه إلى خطئه. وحدث ما توقعه الشقيقان واتتيه الرجل 
إلى خطعه هو ققال لهما : بارك الله قيكما بل أنا الذى لا 












] كان أحمد تلميذا بالمدرسة الابتدائية وكان كثيرا ما وأحس أحمد بالندم فهو لم يرد إلا مساعدته.. قال الوالد : 
يصحَب والده إلى مزرعة الدواجن التى يملكها ويديرها.. أتدرى ما سر ذلك يا بنى؟!- إن حركة الكتكوت داخل البيضة 
وذات يوم رأى أحمد كنكوتا يحاول الخروج من البيضة بينما تدريب له وقرين وشد لعضلاته... وضربه القشرة مرة بعد 
بقية الكتاكيت قد خررجت تجرى وتغبهنا 7 “مرة جتى يخرج تدريب له على مواجهة الحياة بعناد 
وهناك رق قلب أحمد لذلك الكنكوت وإصرار. ٠‏ 

: : إن تعيه هذا يابنى الذى أشفقت عليه 
منه هو سر حياته. ولو تركته لخرج إلى 
الحياة سليما قويا.. 


سهان 









وقتتحها يحتان ليساعد هذا الكتكوت 
المسكين على الخروج من البيضة.. 


ورا عثمان إسماعيل 
الفلبين 


؛ 1 1 الكتكوت و أو 2 4 

أحسن الوضوء . ورجع إلى الماء وأعاد وضوءه من جديد امت وكم كانت سعادته كبيزة حين خرج ‏ قو ا 0 بعر ري 

الله و و لحسين رضى الكتكوت من البيضة.. وفنجأة زالت _ ا 2 ويقول؛ لقد تعلمت من خطئى وسأظل أذكر 

3 526 ل الابتسامة من شفتيه.. إن الكتكوت بطى' . , 7 ...+ فضل الخالق وحكمته بعد أن سمعت قوله تعالى فى 
0 0 5 ب جم الحركة وساقاه لا تكادان تحملاته ورقبتته فيها ارتخاء .. إنه لا "كتابه الكريم : « إنا كل شىء خلقناه بقدر » . 88 

كن سمه عالت يتقر.:. حمل أحمد.الكتكوت إلى والده وقص عليه قصته.. ا زينب سيد أحمد 

جاسع فبدا التأثر على وجه الوالد من مصير هذا الكتكوث الذى 0 سنوات 

أبو ظبى ‏ الامارات استعجل أحمد خروجه قبل أوانه. ا م 























فى عنسايقة نادى إجيال.. 
م م 





0] مريم سعيد المهدى (العودية): لوحة تمان . لي ا 0 5 سود 30 
جميله جدا كونها تعبر عن تراث الجزيره العربيه ‏ 00004 9010 -9 ا مك 0 ا 0 
والآدوات المستعمله فى المتازل. وترجو متك إعادة : 1 .2 ه 3 اقزة الأول مقدارها 10 
رسمها بألوان قاتحه حتى تظهر بالشكل المطلوب. ا 00 

أسماء محمد على (مصر): ترجو محاولة 
الكتابة مرة أخرىء على شكل حوارات صفيدة أو 
آقصص هادقة ‏ 

-عائشة الطيب أحمد (السودان)؛ قصتك 
«التحلة والعصفورة » ذات معنى جميل من معاتى 


21011111 الصداقةء سوف تنشرها فى اعداد قادمة إن شاء 
الرسمة المختلفة! الله. 

محمد طه محمود (مصر)' وصلتنا اللوحة التى 
رسمتهاء الرجاء محاولة الرسم مرة أخرى. مع 
اقتياس فكرة اللوحة من يعض المناظر الطبيعية أو 
الثراثية الجميلة فى مدينتك. 

أمل يوتس مولوى (السعودية). مصطقى جمال 
يدير (مصر)ء خديجة روح الأمين (باكستان). 
محمد جمال حماده (مصر): رسائلكم وصلت وهى 
فى طريقها إلى النشر 8 


ل لا ا 





ابقة وَنِصورةٍ فوتوغرافية . 


ل] هذه ثلاث مجموعات من آلات النقل. الآلات فى كل 
مجموعة متشايهة تماما إلا آله واحدة مختلفة عن باقى 
المجموعة... دقق النظر قى كل مجموعة وحاول استخراج الآلة 
المختلنة. اللا 


الحل فى مكان آخر من هذه الصفحة 








شان اي ين ابت ب ني ل ل ب م حم ل نا مر 





ب لد ا ا 1 
ات .عي تع حم بين بل عن ميد عي 





















:7< السنة الثالثة عشيرة ‏ العدد (679) 
فشبت 14 شولا 1415 7 اباب 



























(] لدى طفلة تنلغ الرايعة من العمر, تاخر نطقها قليلا إلا أنها الآن 
تتكلم مطلاقة, طفلتى عدوانية جدا وكثيرة الغيرة, كما أدى الإفراط 
| في دلالها من قبل والدها إلى زدادة تحكمها بنا فهى ابنتتا البكر, 


: إصبتت أعاملها بشدة فكثرت الخلافات بينى وبين ٠‏ 
رو - 
الأوقاتت وهددنى بالطلاق إن انا ضربتها, أنجيت طقلى 


الثانى فازداد الوضع حدة, فهى كثيرة الأذى لآخيها 
كلما سهوذا عتهاء وعندما نزور أحد الأقرباء تضرب 


معاملتك لها منذ أن ظهرت آثار ويوادر الدلع الزائد والعدوانية السيئة. وهنا 
يتضح انها لم ترب على مبدا الثواب والعقاب. بل ريما على الدلال الزائد فقط 
لذلك لم تعرقى كيف تتعاملين معها بالتدريج حينما لاحظت خطأ ترييتكم أو 
لهاء فحولت معاملتك لها بصورة جدرية وفجاثية 

5 يستحيل على طفلة متلها فهمها واستيعابها. 
كما أنكم أنت وزوجك أخطاتما حيتما وضعتما طفلتكما فى 
علاقتكما الزوجية وطريقة حياتكما. وكان الأولى يدل الخلافات 
واستيداد كل منكما يرأيه» حيث أنت تقسين عليها وزوجك 
يدللهاء كان الأولى أن تتفقا على طريقة مثلى للتعامل معها 
اولادهم حتى اصبحت أخجل مثها وأبقبها حبيسة يي والحد من عدوانيتها وتخفيف غيرتها. وأنتما الآن تضرانها من 

المنزل. ماذا أفعل مع طقلتى العدوانية؟ 


©© حيث لا تعلمان. 
أروى . ف - الرياض - السعودية فإذا أدركت الآن خطأ معاملتك لها وخطا ما تفعلانه أتت 
لعل من اصعب الأمور تربية الأطفال التربية السليمة والبعد ووالدها قينبغى تلافى ذلك وإن كان والدها لايدرك ذلك فعليك 
عن أى نقيصة تحدث خللا قى ترييتهم لكن الوالدين يبذلان أنت بأليدء فى نفسك وتقليل القسوة عليها ومحاولة معرقة 
جهدهما حتى يحققا لأبنائهما تنشئة لجتماعية سليمة أسباب عدوانيتها وغيرتها . والحاقها بالروضة:؛ وحاولى 
وصحيحة فى وقت واحد 5 إشراكها مع الأطفال باللعب 

واآمل قيل كل شىء آلا تجعلى ابنتك الصغيرة حجر عثرة فى الهم أن تتفاهمى مع زوجك حول أمثل آسلوب لتنشئة 
سعادتكم واستقراركم الأسرى اى لا تحملى الأسياب فوق 1 احجان ا سا د سي حو و ارك 
طاقتها ٠‏ قكثير من الأمهات يعانى مما تعاتين منه بل ريما يكن الأطفال للنتشرة بالمكتيات. ‏ . 

أشد ويجدن صعوية فى معاملة أطفالهن وكيقية ترديتهم لذلك .وقللى قدر الامكان من الخلافات بيتك ويين زوجك بشأن 
لست وحدك فيما تعاتين منه. طقلتكم , فكلاكما تسعيان لهدف ولحد وهو التنشئة الاجتماعية 

ولهذا عليك بالتحلى يسعة الصدر والصبر والبحث عن الأنسب فى معاملة السليمة واكن يحضي جواهما بدا هد الس عدم الذي يجي باع لل 
طفلتك وعدم ترك تصرفاتها تسيب خظلا فى اسرتك أو شرخا فى علاقتك | مناص من التفاهم والاتفاق على طريقة سليمة وتجتب للزيد من الخلافات 
بزوجك قهى طفلة صغيرة ليس لها ذنب فيما تفعله لعدم ادراكها وتحتاج إلى خاصة وآن الطريق مازال فى أوله وابناؤكما مازالوا صغارا ويحتاجون كل 
يد حانية توجهها نحو الطريق الصحيح وتقلل من الصفات غير للرغوب فيها. | رعاية واهتمام منكما ويلزمهم العيش فى بيئة آمنة اجتماعيا ومستقرة وبعيدة 

ومن رسالتك يتضح أن طقلتك عندما تآخر نطقها قليلا أدى ذلك إلى منحها عن الخلاقات: فلا تجعلا ثريية ابتتكما يابا للخلاف. بل دعوها تقريكما من 
مزيدا من الدلال والاهتمام وريما لأنها للبكر والوحيدة لكما ‏ ثم أنك تحولت فى بعضكما أكثر. #ل 


لع للد ف ا 1 1 









ممم مها قلاحالدوسرى 


- الرياض 





كتلقى الصفحة رسائلكم الموجهة إلى زوايتى 
«نصف الدين والعدادة القرآدية» على .ميد ذنهتد جدة :2:4 178 


لازوجِى كثير الوسوسة من 
الأمراضء قهو مسبب نى ولاذولاد حالة 
طوارئ دائمة فى المنزل» فإذا اشتكو 
هو أو احد الأولاد من عارض مرضى 
مسيط لا يتوانى عن حلب عشرات 
الأنواع من الاعشاب وكذلك الأدوية, 
ديتنا ملىء بالاعشاب واملستحضرات 
الطبية, ولا بتوائشى عن شسراء أية 


تناول تلك الاعشابيه حاوئلت مرة 
التخلص منها فالقيتها خارج المنزل» 
فثار وغضب وهدينى يما لاتحمد 
عقيام ضقت ذرعا بيحالة التوتر 
والقئق التى يثيرها فى البيت. 
اتصحونى ماذا أفعل؟ 

ل. ق. - مكة المكرمة ‏ السعودية 


- عليك اولا بتهدئة الوضع تماما وعدم 
إثارة غضب زوجك أو التصرف يعصبية لأنه 
لن يؤدى إلى نتيجة بل بالعكس سيزيد من 
إصراره وتعنته على ما يفعل. 


ا بيد 


0 


زوجى مريض بالو 


مه او 


أيضا الشكلة التى تعاتين متها ليست 
على الدرجة الكيرى من التعقد. وكذلك ئيس 
بها خمرر كبير جدا لذلك لا تعتبريها مشكلة 
تؤرق حياتك وتؤثر على آسرتكم. يل حاولى 
قدر الامكان التعامل معها بشكل عادى 
فكثير من الناس حريصون على صحت 
وصحة أسرتهم لذلكِ يحاولون قدر الامكان 
حماية أنقسهم ومن معهم بطرق عديدة قد 
يكون هناك مبالغة فى يعضهاء وقد يكون 
هناك تضايق من قبل الأطراف الأخرى. لكن 
قد لا يشعرون يذلك وحتى أحيانا لو شعروا 
أن هناك تضايقا منهم قد لا يقدرون على 

تنى آنقسهم عما يفعلونه ويعتقدون أنه هى 
ل 

لذلك من الصعب أن تغيرى زوجك يين 
يوم وليلة وهذا طبع درج عليه وريما يكون 
ورثه من أهله. لكن تعاملى معه بطريقة عادية 
قدر الإمكان ولا تضخمى الموضوع أوتعطه 
أكبر من حجمه ويمكنك التقليل من مبالفة 
توجك فى إحضار الأعشاب أو الأدوية من 
خلال الناقشة حول أنسب العلاجات 
وأبسطها وأسرعها فائدة, وكذلك اقتنى 





الكتب التى تحذر من كثرة استعمال الأدوية 
أو الاستعمالات الخاطئة للأدوية: أى الطرق 
المثلى للعلاج, أو خطر استعمال الدواء بدون 
وصقة طبية. وهى متوفرة بكثرة فى المكتبة 
وهى متوفرة فى المكتبات العادية بوفرة» 
وضعى الكتب فى مكان بارز حتى يقرا 
بعضا مثها وطالما أته حريص على نفسه 
وآولاده من الأمراض فإنه سيعمل بها ويما 
جاء فيها من تعليمات ونصائح. 

أيضا مع الناقشات وتبادل الخيرات 
والأفكار يمكتك التأثير عليه على دفعات, عن 
خطأ قلقه وتوتره المبالغ فيه من الأمراض» 
وأيقسا لا تحاولى مطلقا التصرق فى أى 
شىه يحضره أو رميه حتى لا تثيرى غضبه 
ولكن يمكن وضعه فى مكان ما يعيدا عن 
الأنظار بدون إثارة اتتباهه أنها مقصودة: ولا 
تنسى المحافظة على نظافة المنزل والابناء 
اتقاء للمرض ولراحة زوجك النفسية, وشيئا 
فشيئا ستخف حدة قلقه وتوتره الزائد من 
الامراض. لكن يحتاج الأمر إلى وقت 
فقط#]ا 








مركز لل احصاءات القضائية: 


الضلاقيزداد فىهذدهالأوقات 





0 للج فد لصحت طاهية لي 
مشكلة واضحة فى مجتمعاتئا الإسلامية 


حتى وصلت نسبة الطلاق فى بعض دولتا 
إلى 7230 


تقول د. آمال عبدالرحيم ‏ من كلية 
الآداب قسم علم الاجتماع بجامعة 2 


دمشق- على محمد طه أن أى تنازل يقرجم على أنه نوع من 
١ن‏ وان شعي بي ل بو ما | الضعف الذى برفضه كلاهما فى البدلية 
ق ية | ويتتالى الحياة الأطفال 

اونت لدسه يتددى ددم ايد 0 قكظما زاك دق الأطقال كلما 
ليشمل المجتمع انخفضى عدد الطلاق. فتشير الاحصاءات 
للتضررون من الطلاق يلح هم الأذى | إلى ان عند وجود طقل وأحد تكون التية 
التفشتير والجنوى. زاح ظييلة مما يترتن. | 25/ ومع وجود طفلين تكون النسية 13/.. 

الشخصية لبعش وه مؤشر على تخقيض نسية عدد 


أما بالنسبة للطلاق فى فترة متأخرة من 
العمر فلم تلاحظ ى بيادة قى نسية الطلاق 
ولكن مع ارتفاع مستوى يعض الأزواج 
المادى يلجاون إما إلى الطلاق وإما إلى 
التعدد الذى لا داعى له سوى أن امال وقير 


للاسف في مجنتمعتا اشدة لتتتاسب مم مكا 

الطلاق حتى بين اللثقفين فنجد الرجل لأتقة يتارت بشني 0 
الأسباب يطلق زوجته وكان الرجولة فى 

طلاقها وهدم حياتها الأسرية, فظاهرة لقب مرفوضص 


الطلاق أصبحت منتشرة فقط لمجرد الطلاق 
ولا تنحصي فى فئة معينة يل هى موجودة 
فى كل اللبقات يل ريما هى بين الكقفين 
أكثر منها يين عامة الناس. 

وتضيف د. آمال: لوحظ أنه كلما زائدت 
استقلالية المرأة وتعنى يها الاستقلال 
المادى زاد طلبها لتطلاق! ولو رجعنا إلى 
وضع للرأة قديما نلاحظ أن تسبة الطلاق 
كانت قليلة لا تعنى استقرارا أو سعادة فى 
أغلب الأحوال ولكنها كاتت تفكر إذا طلبت 
الطلاق فإلى أين تذهب؟ ومن ينفق عليها. 


وكانت نظرة المجتمع لها قاسية لذلك تراجع. 


نفسها وتروضها على حياة قد لا تكون 


بين الطرفين دون الع اج إل 30 
بالضرورة مع استقلانيتها للادية أن تكون 
تواقة لطلب الطلاق. 


من جهة أخرى يزداد طلب الطلاق من 
أحد الزوجين فى أوقات معينة يوضحها 


للراة العربية عموما تخاف من كلمة 
مطلقة ولا يمر عليها حدث الطلاق بشكل 
عادى بل جرت ا 


: ن الجميع لم يعد يغب يها 
ومازالت تعامل بشىء من الدونية وكانها 
مخلوق ناقص أو به عيب. حتى عندما يتقدم 
لها رجل .خاطبا إياها فلايد أن يكون مط؛قأ 
أو مرقوضا من قبل من هى بكر كآن يكون 
مريضا أو به عاهة ما وتعامل على أساس 
القبول يه ققطه وليس من حقها الرقض أو 
الاختيارن. فطلاقها نقطة ضعف يقلل من 


د | شأنها تجاه المجتمع؛ فيكون لها رد فعل 
وييولوجية 


تحت ظروف نفسية 
وعفوية إلى تقبل اليديل ولى على حسايها. 
وعن آثار الطلاق الخطيرة على بنيان 
الأسرة والمجتمع تقول د. أمأل عبد الرحيم: 
لا شك أن له آثارا سيثة ومدمرة على الطلفة 
من التواحى النفسية والاجتماعية وخاصة 
إذا كانت غير متعلمة ولا تستطيع الاعتماد 


مركز للاحصاءات القضائية حين يؤكد أن 

أكبر نسبة طلاق تحدث قى السنة الأولى آما الأطفال فهم الأكثر تضررا وخاضة 
من الزواج حيث يحاول كل من الزوجين | أنهم فى طور التكوين ةق تتعكس على 
إثيات ذاته ويرفض أى تنازلات على اعتبار نفسنياتهم ويترتب على ذلك أن ينشآ الطفل 


وهى كاره للعلاقة الزوجية. فيتهب الاظفال 
فى كثير من الأحيان ضحية الزواج القاشل 
وينشأون موزعين جسميا ونفسيا وعقليا 
بين الأب والأم مما يسبب لهم صكمات 


| تفسية حادة مثل كره الأيوين والحسد 


خاصة تجاه من هم يعيشون حياة 
الاستقرار وحب السيطرة وآ 
والسادية. 

ويصبحون فى ألعادة مجموعة من العقد 
النفسية. ولتفادى ارتفاح نسب الطلاق 
والاستعرارية والتجاح فى العلاقة الزوجية 
تنصع د. آأمال بخسرورة معرفة كيفية 
اختيار القرين للناسب وللقارب فى لليول 
والصفات الشخصية والقيم والميادئ 
والدين: فكلما تقاريت وجهات النظر أعطى 
هذا مؤشرا على تجاح العلاقة الزوجية, 
إذن لابد من توافقات فى أختيان الطرف 
الآخر بمعنى ان يكون الاختيار جيدا. 


سوءالاختيار 


وعن امكائية تقليض نسب الطلاق فى 





اللجتمعات للسامة تقول: معالجة وتقليل 
تسب الطلاق تكمن فى تقادى أسباب الخلل 
بين الطرفين والتفاوت قيما بينهما. 


ومن خلال بحث اجتماعى قمت به أخيرا 


أأظهر أن آهم أسياب الطلاق كان وسوء 


الاختيارء وكذلك تدخل الأهل والسكن معهم 
كان له دور قى الطلاق. وأما العوامل 
التقسية كالغيرة وسوء الاتسجام العاطقى 


وقلة التعليم قمن العوامل التى ساهمت فى* 


فشل يعض الزيجات لذا فلايد من تضافر 
الجهود لمساعدة الشباب وتشر الوعى 
والتعليم. لكى نستطيع تخقيض نسبة 
الطلاق الذى نعانى منه فى الوقت الحاضر. 

من جهة أخرى يؤكد القاضى محمود 
ونوس أن عقد الزواج من أخطر وأهم 
العقود لأن له صفة الاستمرارية والطلاق 
شرعه ائله لحمكمة فهى علاج وهو حق 


للرجل. 
المرآة إذا أحست باستحالة 


العشرة أن تطلب الطلاق فالطلاق آخر 
العلاج وليس اوله ولابد أن تسيقه محاولات 


للتوفيق والاصلاح وإذا استحكم نفور بين 


دائماء وقد تكون المتضررة هى الزوجة التى 


" “0 ذه الزاوية تَجِيب عن 
٠‏ _اتشللات النين يشكون من 


السحر والممن والعينٍ والمتاعب 
نحو مو الع الشنرعي. 9 0 


لاقمت بفتح محل تجارى خاض بالمواد 


التموينية على شارع ركيسىء حققت فى السنة 
الآولي أرياحا خباكة حاعتى احد 0 
وعرض على مشاركتى في المحل فرقضته 
فهددنى قائلا: : لن ادعك قتعم مه بعد اليوي ويعد 
ذلك بشهرين قل البيع, والآن وبعد مرور ثمائية 
شهور أصيب المحل يخسارة. قال لى البعض أن 
اتصدق عنه ففعلت. اخشى أن يكون ذلك الرجل 
قد عمل سحرا ليقطع به سييل رزقى, أقيدوثى 


ماذا أقعل. 

ش. م. - جدة ‏ السعودية 
يقول .لله تعالي: موتيلوهم يشر وانشين قث 
وإلينا ترجعون» ومعناه أن نختبركم باللصائب تارة 

وبالقعم تار ة أخرى فننظر من يشكر ومن يكفر ومن 
يصبر ومن يقنط وفى هذه الآمة وصف لما يكون عليه 
حال الؤمن فى الدنياء فكما ذكرت أنك حقققت فى السنة 
الأولى آرياها خيائية فى المح ثم تيدل حالك وأصيب 
المحل بخسارة وهذا الأمر بيد الله وحده وهو اللتصرف 
قيه. ويظل الأمل كبير! فى الله عز وجل لرفع هذا اليلاء 
بفضله لك ولكن هناك خطوات ينبفى أتياعها فى 


أولا: ا آلتام بما قسم الله من غيى جزع أو تأففه 
واحتساب ذلك عند الله. يقول التبى صلى الله عليه 
وسلم: معجيا لأمر الموّمن إن امره كله خير وليس ذلك 
لأحد إلا للعؤمن إن اصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن 
أصمابته غمراء صيز فكان خيرا له». 


ثاتيا؛ عدم اليئس والقنوط.مما حدث والتفاؤل وحسن 
الظن بالله يقول الله تعالى: «ومن يقنط من رحمة ربه 
إلا الضالون»- 

ثالثا: عدم التقاعس عن العمل والعجز بل زيادة الجهد 
لتعويض ما فات بإثن الله. يقول التبى صلى الله عليه 
وسلم: احرص على ما يذقعك واستعن بالله ولا تعجز 
وإن أصابك شىء فلا تقل لو أنى فعلت كذا لكان كا 
ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تقتح 
الشيطان». 

رابعا: تجنب الوقوع فى الأسباب المؤدية إلى عدم 
التوشيق ف فى التجارة وهى: 

(1) عدم عزد التعم إلى الخالق عز وجل وعدم الشكر 
عليها ولعل فى قصة قارون ‏ عندما أنعم الله عليه فأفشيد 
فى الأرض وقال إثما اوتيت ذلك على 


ولكن 

2( التعامل بالرياً فى البيع والشراء فيعض التجار 
مداهم ألله يقومون بشراء السلع الغذائية يكميات كبيرة 
جد تفوق قدراتهم لثالية ويلجاون فى ذلك إلى البنوك 
الريوية للاقتراض منها بقوائد ريوية. واليعض الآخر ببين 
بالعينة فهو يبيع السلعة بثعن إلى الزيون ثم يشتري 
بثمن أقل. 

(3) عدم دقع الزكأة الواجبة وكذلك الصدقات خوفا 
من نقص الأموال أو اتباع الصدقات بالمن والأذى يقول 
الله تعالى: «هانتم هؤلاء تدعون لتنققوا قى سبيل 
الله فمنكم من يسخل ومن يببذل فإئما ديجل عن 


الزوجين ولم تصلح كل الوسائل ولم تنجح 

فإن الطلاق فى مثل هذه الحالة الدواء 0 
وتلأسف المتخسرر دائما وآبدا من الطلاق 
هم الأطفال. فيذهيون ضحية لزواج فاشل 
فيتشرردون فى دور الرعاية» يصارعون 
ظلمات المجهول» ثم يت الضرر على الزوج .عو 


زوجة مستهترة بددت. 
ثروته وأهانت كرامته فليست المرأة الضحية 


افترى عليها زوجها وأذاقها ويلات الحياة؛ 
وخاصة إذا كانت غير متعلمة. 

وقال إننا تشهد فئ الحاكم ملس, 
كثيرة من هنا يظهر جليا ما للطلاق من آثار 
سلبية على جميع أفراد الأسرة ولا يوجد 
فى الطلاق طرف رابح بل الكل خاسر قيه. 


5 ع .ه 
أحاول إرضاء زوجى دون فائدة 

[] أنا فتاة تزوجت منذ خمسة أشهرء ومنذ ذلك الحين 
وانا أعانى من صمت زوجى الشديد معى وقضائه معظم 
وقته خا يجمع 
بيننا إلا طعام الفداء إضافة إلى ذلك أنّه دائما مذكر أنه لم 


دوفق فى الزواج منى؛ وانا موظفة إلا أننى أقوم فور 


متزله, وكانى قطعة من قطع ا منزل.. فلا 


دتى للمنزل بتجهير طعام الغداء. والعمل فى المتزّل 
وانا .مجتهدة لارضائه إلا انه لا يرضى, فهل اعود لأهلى؟ 
م اصبر؟ يماذا تنصحنى وتوجهنى؟ 


س. ص الرياض 


- حسن من الفتاة امسلمة أن تبحث عن الوسائل التى تنالٌ بها 
رضى زوجها وإعجابه يها فإن ذلك من وسائل يقاء المودة وثياتها 
لكن بعض الفتيات تحرص على ذلك أكثر من اللازم حتى يؤدى 
ذلك إلى آثار عكسية على الزوج 

وينبغى أن تعلم الآخت السائلة اختلاف طيائع الناس فإن من 
الناس من طبعه السكوت حتى مع من يحب ومثل هذا إذ! حاولت 
معه المشاركة والمزح إما أن يغضب بسرعة أو يتضايق وينفر ولهذا 


فإن من عرف طبائع الناس استطاع أن يعاشر كل فئة منهم بما 


ومن جهته يقول د. مصطقى البغا وكيل 
كلية الشريعة للشؤون العلمية بدمشق إن 
الطلاق لا يتتافى مع شرع الإسلام ولكنه 
فى نظر الإسلام شر يلاء؛ فأمر الإسلام آن 
يعالج الزوج إذا كانت الزوجة نابية عاصية 
بالحكمة والتدرج ومن اللين فى غير ضعف. 
والشدة فى غير عنف. وأمر بالإصلاح» 
ويوضع الحكم للحيلولة دون الطلاق وهو 
مكروه فهو أيغض الحلال عند الله. ويجون 
طلبه عند وجود سيب مقنع سواء عضوى 
اذ تفتئ يمسدوجب الطلاق وضيشع قد 


وعن الحل الناجح لمنع انتدشار الطلاق 
يقول د. البغا يجب أولا اختيار ذات الدين 
بالتسبة للزوج واختيار ذي الدين والخاق 
بالنسية للزوجة. 

ويحث 0 من ثم مراعاة شروط لختيار 
الشريك المناسب الذى تتوافر فيه جملة 
الشروط الموضوعية والذاتية بالإضاقة إلى 
تأهيل للرأة منذ البداية من خلال التريية 
والتنشثة الاجتماعية تنشئة صالحة 
وتعليمها لتتكيف مع الحياة الأسرية ومع 
العادات والتقاليد وكيقية حل مشاكلها مع 
الزوج بمنطق العقلانية والمناقشة بالحواة 

مع الشريك وليس بالتوبيخ ابتداء من الفرد 
وأنتهاء بالمجتمع ككل وهذا الكلام بالنسبة 
للجنسين. ا 3 


تفسا» ومعناه إن من لا يستجيب لنداء الله فإنما يتقص 
نفسه من الأجر وإنما يعود ويال ذلك عليه ويقول التبى 
«ينزل كل يوم ملكان فيقول أحدهما اللهم اعط متققا خلقا 
ويقول الآخر اللهم اعط ممسكا ظفاء. 

(4) أكل حقوق وأموال الناس بالياطل يقول تعالى: 
دولا تاكلوا أمواككم بينكم بالباطلمومن تلك العامة 

دفع حقوق الآخرين من تجار وخدم وعاملين. 

(5) التعامل بالبيوع للحرمة مثل بيع الإنسان على بيع 
أخيه أى بيع النجش أو بيع السلعة قبل استلامها أي بيع 
اللحرم والتجس أو بيع الغرر. 

09 الفش فى البيع لقولة صسلى الله عليه وسلم عتدما 
وجد رجلا يبيع طعاما فيضع الجيد فوق الردىء ليوهم 
الناس بجودة طعامه قامره أن يجنعله أعلى الطعام ليراه 
التاس ثم قال له دمن غش قليس مناء. 

0( الحلف عند بيع السلع لاقناع الزيون لشرائها 
يقول النبى صلى الله عليه وسلم «الحلف متققة للسلعة 
ممحقة للبركة». 

)3( اللقالاة فى وفع الأمسعار وعدم التخقيف عن 
اللعسرين واحتكار السلع. يقول النبى صلى الله عليه 
وسلم وإن الله تعالى يحب سمح الشراء سمح القضاء». 

(9) الحسد لأصحاب الصنعة وكراهية يه لير لهم. 

)000 اتقاص الكيل والوزن عند البيع واستيغاؤه عند 
الشراء. يقول تعالى: «ويل للمطففين الذين إذا 
اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو 
وزنوهم يخسرون.. 


إسائلكه نهدا الباب على حبر ا الرئز البريدى 


يناسبها والمرأة الذكية من تراقب زوجها بذكاء حتى تعرف ما 
يعجبه وتحاول منه أن تصل إلى قليه ولا تكلقه ما لا يقبله وقد 
عرفنا رجالا يحبون تساءهم أشد الحب ولكن أحدهم يخجل أن 
يقصع بتلك أمام زوجته أو آمام الناس ويفضل دائما السكوت. 

وإنى اخشى أن يكون أظهر تبرمه بالزواج وعدم رضاه يه حين 
أكثرت عليه اللوم فى عدم إظهار الحب أمام الآخرين وان من 
المؤسف حدقا أن يوجد فى بناتنا وأبنائنا من تأثر يثقافة السرحيات 
الغرامية فصار قى ذهنه أن علامات الحب الصادقة اظهاره للناس 
ويكون ذلك باللشى جميعا أمام الناس ووضع اليد على الكتف 
والأكل فى مطاعم العائلات وشرب الشاى فى المتتزهات والاقتران 
فى المشى بالأسواق والاكثار من صور التذكار وغير ذلك حتى إذا 
وجدت القتاة شابا لا يقيل مثل هذه الأمور اعتبرته شابا جامدا ٠‏ 
متخلفا ورثت لحالها أن تكون قرينته وإنى انتصح الأخت الشاكية 
أن تصبر وتعتبر خدمة زوجها والتحبي له عبادة وكلما إكثرت انها 
ازداد نجرها وعلت منزلتها عند الله تعالى ولتعلم أن كثيرا من 
'الأزواج يستحيون من اعلان الحب وأن يعضا منهم يخشى من 
اعلانه للزوجة تعاليها عليه وزيادة طلياتها ونحو ذلك. ويعض من 
قاصرى النظر يهدد الزوجة دائما بعدم الحب وانه يفكر فى الزواج 
من أخرى حتى تلين طباعها وتذل له وتخضع لتعسفه وتصبر على 
ظلمه. وإنى أنصع الأخت الشاكية أن تصير وتتفانى فى خدمة 
زوجها طاعة لله وتدعى الله تعالى لزوجها ولها وسوف يإنن الله 
تتغير الحال مع استمرار فعل المعروف. ومع مجىء الأولاد والحب 
لا ييتى فى أيام 
وعماتها لوجدت أن إحداهن إنما كيرت متزلتها عند زوجها 
وارتقعت قيمتها يعد أن أصبحت أم أولاده. اللا 


قليلة ولو تفكرت المرأة فى أحوال أمهاتها وخالاتها 





1 411اا 


(11) غض البصر عما حرع الله اثتاء التعامل مع 
النساء فى البيع والشراء. 

خامسا: كثرة الاستغفار لقول الله تعالى:«فقنت 
استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم 
مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات 
ويحعل لكم أنهاراء وكذلك قراءة القرآن وتدبر معانيه. 

سانسا: الاكثار من الدعاء بان بيدل الله حالك إلى || 
الأحسن يقول النيى صلى الله عليه وسلم: ٠لا‏ يرد القدر 
إلا الدعاءء ومن الادعية الناسسبة رينا اتنا فى الدنيا 
حسنة وفى الآخِرة حسنة وقنا عذاب النار». وكذلك «اللهم 
إنى أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاةٌ 
تقمتك وجميع مسخطك» أن تيدأ صباحك كل يوم بقراءة 
قوله تعالى: «فسبحان الله حين تمسون وحين 
تصبحون وله الحمد فى السماوات والارض 
وعشيا وحين تظهرون يخرح الحى من ا ميت 
ويخرج ا ميت من الحى ودحى الأرض بعد موتها 
وكذلك تخرجون» وكناك الآيات 36 » من سورة أل 
عمران. 

ويالنسبة للرجل الذى هددك ومن ثم تغنير حالك بعد 
ذلك فاعتقد أنه ريما أصابك بعين حاسدة يقول الله 
تعالي: «ومن شير حاسيد إذا حسد» ولذاك عليك بقراءة 
سورة البسقرة فى محلك التجاري كل ثلاثة أيام 
والمعوذتين؛ وقول ٠أعوذ‏ بكلمات الله التامة من كل شيطان 
وهامة وكل عين لامة» هذا بالإضافة إلى تجنب ‏ 
الأسباب المؤدية إلى عدم التوفيق فى التجارة. 9 " 





ع 0 





القاهرة-مصطفى عمارة 

[] تنيع أهمية << ا تنيع أهمية مسؤولية الدعاة انطلاقا من أن 
الدعوة الاسلامية هى رسالة الأنبياء والرسل» 
كما أنها رسالة العلماء أيضاء لأن العلماء ورثة 
الأنبياء. ولكى يقوم الدعاة برسالتهم على آكمل 
وجه لا بد أن يلموا بأتواع الثقافات والعلوم من 
حولهم ليتمكنوا من معرفة أحوال العالم والأقطار 
التى تحيط يهم فإن الإسلام دين عالى ولا 

تقتصر ررسالته ولا دعوته على رُمأن دون زمان» 

أو على مكان دون مكانء وإئما هو دين عا مى 
للناس كاقفة. وللعرب والعجم والإتس والجن 
آيضا 


وليتكمن الدعاة من آداء هذه الرسالة العظيمة 
على الوجه الذى يرضى الله عنه لا بد لهم من 
معرفة أحوال من يدعونهمء وها يحتاجون إليه من 
اسلوب ومن هداية وتوجيه. ولابد أن يكون هؤلاء 
الدعاة على يصيرة من الأمر فى كل شأن من 
الشؤون حتى تكون دعوتهم ناجحة ومحققة لما 
يبغون إليه. 

أوضح د. أحمد عمر هاشم رئيس جامعة 
الازهر أن الدعوة الإسلامية هى رسالة الأتبياء 
والرسل. وهى أيضا رسالة العلماء. لأن العلماء 
ورثة الأنسياء, ومن هنا نقف على أهمية الدعوة. 
ومكانة الدعاة 

وللدعوة الإسلامية مكانتها فى نفوس 
المسلمين جميعا. فإن سعادتهم دينا ولخرى 
ترتبط يها ارتباطا وثيقا. 

ومن هنا كانت مسؤولية الدبعاة وأهميتهم. 
وكان تفاوتهم فى نقل الدعوة بمنهجها الريانى 
البليغ؛ ويسلويها السمح الكريم, ويما تحتوى 
عليه من علوم دينية وأخرى دنيوية لايد للدعاة من 
معرقتهاء, حتى تكون الدعوة فى إطارها 
الصحيع: ويكون الدعاة قادرين على نقلها إلى 
كل البلاد والعياد على نحو دقيق وعميق, لا 
تشويه شائية قصور أو خلل. 

وواضح أن لكل مقام مقالاء وإذا كانت البلاغة 
مطايقة للكلام للقتضى الحالء فإن أولى الناشس 
بالبلاغة هم العلماء الدماة, لأنهم ورئة الأنبياء, 


اسل سل السو 





د. أحمد عمر هاشم 

ولانهم يقومون على نقل ألشرق تراث فى 
الوجود. 
أحوال السكان 

وعن أهم ما يقق عليه الدعاة قال رئيس 
جامعة الأرزّهر: من أهم ما ينيغى على الدعاة أن 
يقفوا عليه بين ما يتعلمونه وما يتدريون عليه من 
علوم هو التعرق على أحوال السكان فى البلد 
الذى يدعونه وعلى عاداتهم وتقاليدهم وسلوكهم 
وللعلومات الى يمكن عنهم وعن 
معتقداتهم. لأن الدعاة مهم مثل الأطباء قبل أن 
يصقوا الدواء للمريض. لايد أن يحددوا أولا نوع 
المرض وما يلزمه من دواء. ويغد تشخيص 
المرض. ومعرقة نوع الداء يتحدد الدواء. وكذلك 
الحال يالتسية للمعاة مع الذين يدعونهم, لابد 
من التعرف على السكان وأحوالهم وسياساتهم 
وعاداتهمء وما ينتشر فيهم من رذيلة أى تقصير 
فى يعض أمور العبادات أو للعاملات. 

ويضيف: فكما أن الطبيب لابد له من التعرف 


على أحوال مريشه وتشخيص الداء. لآن مأ 
يصلح من دواء لمريض قد لا يصلع لمريض آخر» 
وما يصلح من كمية لإنسان قد لآ تصلح لغيرهه 
فكذلك آيضا الداعية لابد أن يلم بمعلومات وافية 
عن سكان الموقع أو اليلاد الذين يدع وهم ان 
بساحن نانس لوم الدع كن يق يكل 

وأحد مثهم.. وهكذا ترى أنه لابد من الدتعرف 
على المعلومات عن كل منطقة يعمل فيها الداعية 
أى كل مج تمع يؤدى قيه رسالته حبتى تكون 
الدعوة ملائمة ومنسقة من ألذين ندعوهم. وحتى 


٠‏ يتعرف الدعاة على مواطن الداء. وعلى مآ 


يحتاجه أهل كل مطنقة أو يلد لايد من التوجيهات 
اللائقة بهم. 

ولقد كان قدوة الدعأة سيدنا رسول الله صصلى 
الله عليه وسلم. يساله اناس كثيرون. وكان 
الممؤال واحدا فى كل مرة ولكن إجايته كاتت 
تخطف من إنسان لآخر: ومن وقت لآخرء ومن 
مكان لآخر. والسبب فى هذا هو أن الرسول 
صلى أئله عليه وشلم كأن يجيب كل سائل يما 
يليق بحاله ويجيب أهل كل مكان يمأ يليق 
يحالهم ؤهكذا. 

فقد سأآل رجل رسول الله صتى الله عليه 
وسلمز أى الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام 

وتقر] السلام على من عرفت ومن لم تعرة. .و 

وفى حديت آخر: عن أيى موسى رضسى 
الم كا اي 
قال: «من سلم للسلمون من لسانه ويدده.. 
وهكذا كان يجيب كل سائل بما يكون أفضل قى 
حق السامع أو المسائل أو اهل المكان الذين 
يحدثهم, فريما يكون قد ظهر من أحدهم قلة 
مراعاة ليده ولسانه وايذاء للسلمين: وريما يكون 
ظهر من الآخر الامساك عن الطعام والبعد عن 
السلام أو ما فيه استعلاء قلجايه على حسب 


حائله » وقد يكون السائل يريد من وراء سؤاله آن 


يعرف أهم اللنهيات والأمور التى يجب عليه 
تركها قتجايه بقوله: دمن سلم للسلمون من 
لسانه ويده». ويكون الآخر سال ليعرف خير 
الأعمال وأقضلهاء قتجابه باطعام الطعام وأقراء 


السلام.. ومن المعلى العم مسوم لسلامة 
اليد والسلام مستلم لسلامة اللسان. . . 
وقى حديث آخر يساله أبى ثر رضى الله عنه + 
أى العمل أفضل؟ ققال صلى الله عليه وسلم: 
«إيمان بالله وجهاد قى سسبيله».. قلت: فى 
الرقاب أفضل؟ قال: «أغلاها ثمنا واتفسها عتد 
آهلها» قلت: قإن لم أقعل؟ قال: «تعين صانعا أو 
تصنع لأخرق». قلت: فإن لم أقعل؟ قبال: متدرخ 
ألتاس عن الشر فإتها صدقة تتصبدق يها على 
وهكذا تنورى لختلاف الإجابة ياختلاق 
الأشخاص وآحوالهم: مما يدلنا على أن دراسة 
أحوال السكان وآهل البلاد أو الؤاقع الذين تتجه 
إنيهم بالدعوة أمر ضرورى. وذا قإن الدعاة فى 
حاجة ضرورية إلى معرقة تاريخ 
وجغراقيته ولحوال السكان فيه قإن تكل مقام 


هفرق 1 0 

وعن المنهج القرآنى قئ الدعوة يقول: يَتلخص 
منهج القرآن الكريم قى للدعوة إلى الله تعالى فى 
قوله سبحانه وتعالى: «ادع إلى بسييل:ريك 
بالحكمة والموعظة. الحسنة وجادلهم يالتى 
هى احسن».. ويتضع من.,الآية الكريمة أن 


. أسلوب الدعوة يتشكل خسي أحوال الناس.الذين 


ندعوهم فالخاصة منهم لهم الأسلوب ١‏ 
والبرهان القاطع والدئيل الساطع , لي للحم | 3 
العامة من بيتهم قلهم العظة التئ يمكن أن تصل 
إلى مداركهم؛ وتستويعيها عقولهم.. والمعارضون 
لهم المناظرة الهادئة الهادقة وللجادلة بالتى بى 
أحسن. 

فلابد للدعأة من معرفة ة أحوال للناس ممن 
يدعونهم وأنواعهم وثقافاتهم وطياعهم ومنا 
يحتاجون إليه من أسلوب ومن هداية' وتوجيه لايد 
أن يكون الدعاة على يصيرة من الأمر.فى كل 
شأن من الشؤون حتى تكون دعوتهم تأجحة. 

كما دعا المنهج إلى تتبع لحوال الناس وتدير 


آيات الله تعالى فى جميع الأقطار والبلدان 










ومعرقة أحوال الأمم. ودعا القرآن إلى السين 
والنظر فى.الأرض لمعرقة تلك الأخوال..  ٠‏ 


| العلم والمعرفة 


وفيما يتطق بتوجيه الإسلام إلى العلم 


والمعرفة بين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وجه أمته إلى الرحلة فى طلب العلم والمعرقة 


ولقاء الطماء فى أى مكان أى وطن فى دنيا الله . 


الوأسعة فقال صلى ألله عليه وسلم: دمن ميلك 
طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى 
الجنة».. وزيادة فى دقة للنهج الإسلامى في 
:تسلح الدعاة بزاد المعرفة وليتمكتوا من مخاطبة 
السكان أن الناس فى أى مكأن فى الأرض دعا 
٠‏ إلى تعلم أللغات الأخرى قأمر رسول الله صلى 
آلله عليه وسلم كاتيه زيد ين ثابت أن يتعلم 
«السريانية» فقال زيد رضى الله عنه: أمرنى 
.رسول الله صلى الله عليه وسلم قتعلمت له كتاب 
أليهود بالسرياتية؛ وقال: إنى وللله مأ امن يهود 
على كتايى.. قال ؤيد رضى الله عنه: فوائله ما 
هر بى نضف أن تشهر حتى تعامته وجدت قيه فكتت 
أكتب إليهم وأقرا له كتيهم. 
وهكدذا نرى أن معرفة آحوال الناس ولغاتهم 
آمر ضرورى للدعاة يجب أن يطئعوا يه وأن 
ؤدوا وأجبهم 


ماش لك يفو الدماة برهم على اش ْ 


وجه. لايد أن يلموا بالثقافات: 

ليتمكتوا من معرفة آحوأل الناس أو أحوال العم 
والأقطار التى تحيط يهم. قإن الإسلام دين عألمى 
لا تقتصر دعوته على زمان دون رَمان ولا على 
مكان دون مكاق: وإنما. هو دين عالمىء للتاس 

كافة وللعرب والعجم والاتس وإلجن ايضا. 
وقد استهدف الإسلام تعازف الناس قيما 
وجعل هذا التعارق هو الغاية من جعلهم 
شعويا وقبائل. قال الله تعالي: دنا أنها التاس 








رئيس مركزا معلومات 
الإسلامية بأستراليا: 
الرياض_ثروت أيوسليمان 
9 نشاط ملموس فى مدينة «ملبورن» ويعنى 


المركز بإقامة الندوات والمحاضرات الدينية فى 
الجامعات الاسترالية. رئيس المركز الشيخ سمير 





وحيد مهندى: 
يقول أنه يوجد فى استراليا أعداد هائلة من 
السلمين ومن جميع الجتسيات الإسلامية وكذلك 


العربية. الأمر الذى فرض تاسيس ذلك المركز 
قبل سنة ونصف السنة لنحوم بمهام الدعوة 
والعمل على نشر الإس م -_ غير السلمين 
وتعليم أبناء المسلمين أمور ديتهم ودنيأهم. 
ويضيف أته يوجد فى استراليا حوالى 
سبعمائة آلف مسلم أغلبهم يقطتون فى ولاية 
«سدنى» وولاية «مليورن» أما عن انطياعات 
المج تمع الاسترالى عن الإسلام والسلمين 
فووسائل الإعلام الاسترالية تقوم بتشويه صورة 


الإسلام والمجتمع الإسلامى بوصفه بالتخلف 





بعتي سركز للعلورات الأسلامية في | 





بأمرالقانون الأسترا -الوج انزو السلطان! .<< 


الأساسية عن الإسلام والأشرطة السمعية التى ' 


والإرهاب ختى إنه عندما تتحدث مع استرالى 
3 ب 0 


ا مجتمع الاسترالى من خلال اللحاضرات 
والندوات التى تعقدها وتييان الحقائق وكشف 
الصورة المضيتة للإسلام والمسلمين. 

وقال إننا ننهب إلى الجامعات الاستزالية 
وتلتقى بأعداد الطلية الجامعيين وتعمل على 
توضيح الدين الإسلامى لهم والإجابة عن 
استفساراتهم حول الإسلام ولمسلمين. 


وكذلك تعمل على زيارة السجو والالتقاء ” 


بالمسجوتين فى مدينة (فكتوريا) باستمرار وعقد 
التدوات والمحاضرات لهم وتعمل على نشر الدين 
الإسلامى بيتهم. ١‏ 

كما نعمل على تنظيم حلقات الدروس الديتية 
وتطن المافين يلور تيدع ومتيدييم 


كما يعمل المركز على توزيع الكتب واللراجع 





نّ ن هذه 
ّة يذهابنا 0 2 أشراد 









السلا سامت وماك م اي 


بزيارتتا قى للركن وعقد الثدوات والح اضرات 
التى ييينون فيها تعاليم الدين الإسلامى 
والعقيدة الصحيحة الطاهرة. ' . 


ويشير إلى أن وضع المسلمين فى استراليا 
وأبنائهم فى خطر عظيم من ناحية الدين 
والأخلاق والعادات. وكلما نشا جيل جديد ازداد 
انصهاره فى دين وعادات الكفار حتى 
استسناغوها بالإضافة للتقكك الأسرى وخروج 


الشياب والشابات من بيوت الآياء يخروج . 


السلطة والأمر من ولى الأمر فى البيت. * 
ويوضح فى هذا الشاأن الإعلام الغربى 
الاسترالى وما يبثه من سموم هدامة للأخلاق 
والدين» وما يعرضه من استهزاء وتشويه لحقيقة 
الإسلام. جعل اللسلم يشك فى دينه ويستحى أن 
يعلن عن إسلامه أو حتى عن اسمه الإسلامى. 


يغرض عن الإسلام إلا انقتل 
والحروب. ويستطرد بأن من أهم 
أسباب الوضع الحالى للمسلمين 
هى القانون الاسترائى الذى يعطى 
حرية التصرق للزوجة والأولاد 
ويمتع ولى الاأمر فى الييت من 
التدخل فى شؤون زوجته أو بتنه 
حتى لو أتت بفاحشة مبينة علما أن 
العصمة بيد الزوجة. 

وقد خصصوا بيوتا للهاريين من 
بيوتهم من الشياب والشابات 


أخلاقهم وعاداتهم. 
وقال إن للركز يقوم بنشاطات 
عديدة لمعالجة هذه المشاكل. أهمها: 
دعوة المسلمين للعقيدة الصحيحة 
واللتهج المصحيح بكاقة الوسائل. 
والاجاية عن الأسئلة الموجهة من 


الإسلام؛ ونشر الكتب والنشرات 
والأشرطة والاعلانات الإسلامية 
الصحيحة. 


علما أن التليقزيون الاسنترالى لا ' 


بحماية الدولة لهم لتنزعهم من ٠‏ 


















الشيخ سمير وحيد مهتدىٍ 
' كما يقوم المركز بزيارات دعوية لاجامعبات 
والمدارس ودعوة الشباي المسلم وقيرهع المتهج 
والعقيدة الصحيحة. 
وإيواء الهاريين من بيوتهم لحين اصلاح ذات 


البين بينهم وبين أهلهم, واس تدعاء الدمعاة. 


والمشايخ لقرض الدعوة إلى الله. 

- ونقول إننا نعقد الدروس والمحاضرات. 
وهناك دروس دائمة للاخوة والأخوات: لآن 
أصعب ما يوأجهنا هو جهل المسلمين يأمور 
دينهم حتى إنهم لا يفرقون فئ كثير من الأحيان 

بين الدين والعادات. 2 . 

وهناك من العلماء وللدغاة للذين يقتون إلينا 
يشكل دائم ويعقدون للحاض زات والدروسن 
ويييتون للمسلمين أمور دينهم وعقيدتهم 
الصحيحة. 

ويضيف الشيخ سمير مهندى يثته ثم اليده فئ 


إنشاء القسم النسائى وإمداده يالدعاة للؤهلين . 


ليعلموا التساء أمور ديتهم ودتياهم وتعليمهم 
قيدتهم الصميحة. 

فهتاك أخوات. مسلمات درسن فى: :الجامعات 
السعودية ويقمن يوي ايده اء السئمات 
اللغة العربية والقران الكريم. ا 












يجب على كل أحد يعينه؛ بل هو على الكفاية. 
بكما دل عليه القران: ولا كان الجهاد من تعام 
ذلك كان الجهاد آيضا كذلك. فإذا لم يقم به من 
. يقوم بواجبه أثم كل قاذر بحسب قلدرت» إذ هو 
واجب على كل إنسان يحسب قدرتهء كما قال 
. ألتبى صلى الله عليه وسلم: دمن رأئ متكم 
منكرا فليغيره بيدذ. فإن لم يستمطع فبلساته إن 
لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». ' ٠‏ 

وإذا كان كدلك:فمطوم أن الأمر بالمعروف 


| والنهى عن النكر وإتمامه بالجهاد هو من اعظم 


المعروف الذى آمرنا يه. ولهذا قيل:ليكن أمزك 
بالعروق ونهيك عن التكز غين متكر, وإذا كان 
هو من أعظم الواجيات والمستحبات؛ فالواجبات 
والشتحبات لايد أن تكون الصلحة فيها راجحة 
على اللفسدة: إذ بهذا يعبثت الرسل؛ ونزلت 
الكتبء والله لا يحب الفسادء يل:كل منا أمر الله 
: به فهو صلاح, وقد أثنى إلله علن: الصبلاح 
والمنلحين, والذين آمنوا وعتملو] الصالحات. 
ونم القسدين فى غير موضع: قحيث كانت 
ممدة الآمر والتهى أعظم من ممبلحته لم تكن 
مما آمر الله به وإن كان قد تزك ولخجياء وفعل 
. محرماء إذا للؤمن عليه أن يتقئ الله فى عباده 
وليسن عليه قداقمي والامخداء إنما يتم يأداء 
الولجبء فإذ! قام. للسيلم بما يجب عليه من الآمر 
با معروف والنهى عن الذكر كما ام بقيره من 
. الواجبات لم يضزه ضلال الضلال: : 
: وذلك يكون تارة يالقلبء وتارة يائلسان. وتارة 
باليدء فأما القلب فيجب بكل حالء إذ لآ ضرر 
: | فى قعلهء ومن لم يقعله فليس هو يمؤمن كما قال 
التبى صئى الله عليه وسلم: دوذلك أدتى ‏ أو- 
أضعف الإيمان: وقال: «ليس وداء ذلك من 
. الإيمان حبة خردل». 


٠ 0‏ وقيل لابن مسعود رضبى الله عنها من ميت. 


الأحياء؟ فقال: الذى لا يعرف مغروفا ولا ينكر 
متكراء وهذا هو الففنتنون الوموف في حنديع 


حذيقة بن اليمان. 


الستة الثالثة عشيرة - العدد (629) ١‏ 
السبت 16 شوال 1418 7 قبراير 3998 








٠‏ ل إن الأمر بالمعروف والنهى عن المذكن لا: 
: آبى يكر الصديق رضى الله عنه فى خطبته: إنكم 






ه وقناعته 
الجاه والسلطان» 


والسلام أنه 

نا 0 طعام ٠‏ 
0 آلله عنها عن طعام الرسول 
الكريم وأزواجه فتخير آتهما الأسودان: 


الله عليه 
006 





ابن الخطاب؟ أولئك قوم 
طيباة: في المي يي . اما توضى أن 


0 لا 


د.محمد عبدالقادرهنادى 


د سليمان بن عبدائله أياالخيل - .. ٠‏ 


وهنا يغلط فريقان من الناس: فريق يارك ما 
يجب من الأمر والنهى تأويلا لهذه الآية كما قال 
تقرآون هذه الآية: «عليكم اتفسكم لا يضركم 
من ضل إذا اهتديتم» وإنكم تضعونها فى غير || --. 
موضعها. وإتى سمعت النيبى صلى الله عليه 2 ...- 
وسلم يقوا: «إن الناس إذا راوا المنكر قلم 
يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه.. 

والفريق الثانى: من يريد أن يأمر وينهى أما _- 
بلسانه». وأما بيده مطلقا من غير فقه. وحلم. 
وصبر. ونظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح. 
وما يقدر عليه وما لا يقدر. كما فى حديث أبى 
شطبة الخشتى: سالت عنها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: «يل اتتمروا بالمعروف, وتتاهوا 
عن التكرء حتى إذ! رآيت شحا مطاعا. وفوى 276 
متبعا. ودنيا مؤثرة. وأعجاب كل ذى رأى يرأيه. 3 
ورآيت أمرا لا يدان لك به, فعليك بنفسك ودع 
عنك أمر العوام. فإن من ورائك أيام الصبر قيهن 
على مثل قبض على الجمر. ره للعامل قيهن كلجر 
خمسين رجلا يعملون مثل 

1 أنه مطيع فى ذلك 
لله ورسوله. وهو معتد فى حدوده. كما اتتصب 
كثير من أهل الندع والأهواء كالخوارج. 
وال معتزلة والرافضةء وغيرهم:ممن غلط فيما أتاه 
من الأمره والنهىء والجهاد على ذلك وكان 
فساده أعظم من صلاحه. ولهذ! أمر النيى صلى 

لله عليه ونام بالصبر على جور الائسة ولك ٠‏ وتهى 2 
عن قتالهم ما أقاموا الصلاة. 1 

ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة 
لزوم للجماعة؛ وترك قتال الأئمة, وترك القتال فى 
الفنة. وأما آهل الأهواء ‏ كالمعتزلة ‏ فيرون 
الفتال للائمة من أصول دينهمء ويجعل المعتزلة 3 
أصول دينهم خمسة: التوحيد الذي هو سلب 


ا ا 


' الصفات. والعدل الذى هو التكذيب بالقدر: 


وللنزلة بين المنزلتين» وأنفاذ الوعيدء والأمال > 27 ' 


يول ينامي عر لق الي اسن بد ال ات 








الرابطةقة تتبنى مشروع بناء مساجد فى العواصم العالمية _ . 


سس 00 
ليئاه مسجد فى كل عاصمة فى العالم ليس يها مسجد. وأوضدت 0 
أحصائية مبدثية للرابطة أن هتاك أكثر من خمسين عاصمة فى خمس 
من قارات العالم ليس بها مساجد ميل «أولان باتوره عاصمة متقوليًا 
ودكييف» عأصمة أوكرانيا وديندهوك» عاصمة تأميييا ووليماء عاصعة ' . 
يتماء رم لحتواتها على وجود إسلامى فى شكل يعثات ديلوماسبية أى _ | 
أقليات إسلامية, وقد جرى تشكيل لجنة عليا فى الرلبطة برئاسة الأمين ': 


لذ 7 
إ العام لها د. عبدالله بن صالح العبيد للاشراق على هذا للشروة , 2 
ا ومتابعته. : 00 
ومن للتوقع أن يتكون كل مسجد من بناء ذى دورين آو ثلاثة يضم 0 
ٍ لمأ بين 1000-500 فرد مع جزء خاص بالتساء وف 8 
ا تعليمية ومكاتب إدارية وملدقات ت تحتو على حمامات وأماكن وضوه, 2 
: هذا اضضاقة إلى شقتين تستخدم احداهما كسكن للإمام والأخرى دزا 
للمؤنن. وتاندر تكاليف أقامة كل مد جد ما بين مليون إلى ثلا ملانين 1 6 
دولار حسب موقع السجد وقيمة أرضه وأجور بنائه وضخامة العاصمة”' 8 
التى سيقاح بها للسجد. ونظرا لأن سيعتعد يشكل أساسى 
على التبرعات. فقد ناشدت الرابطة جميع السلمين فى العالب وخاصة ٠‏ 


المهسرين عنهمء التيرع لهذا الشروع الخبّر ارسال تبرعاتهم إما 
0 باسم الأمين العام أق أيداعها فى مختلف شروع ألبتك 
3 مختلف * 
' : 1 0 ولعي للصترقية للاصتتة الى 














ل 
0 
















واشنطن.عماريكار. . 


[] «المتاظرة بين المسلمين والتنصارى» هو 

عنوان موقع شديد الأهمية على شبكة 
الاتدرئت. صاحي هذا اللوقع يجمع المواد 
التى كتبها التضارى شمد الستلمين وردود 
المسلمين عليها بالإضافة لاتتقادات لللحدين 
و اللاأدريين» شسد النصرائية والإنجيل 
والردود عليهاء «اللاأدريون مذهب متتشر 

فى الغرب يرون أن يعض المسائل لا سييل 
اسإ ل أن !لوقع مداخل لعشرلت 
الصفحات على الانترتت فى هذا الياب. 
تأتى أهمية هذا الموقع من كوته بالقعل 
جمع نقاشات واسعة فى قضايا متعددة 
كتبت بصياغة أكاديمية جعلته مرجعا قى 
دراسسات الأديان للقارنة, بالاضافة لكون 
صاحب للوقع يحاول أن يكون موضوعيا 
ليجمع كل الأطراف على موقعه. وبالرغم من 
أن لوقع متجاوب يشكل ممتاز مع مشاركة 
ا مسلمسين وردودهم على النصارى إلا أن 
الحقيقة اللؤسفة هى ضعف مشاركات 
ا لمسلمين مقارنة بالفرصة المتاحة أمامهب 
بالهجوم الرهيب الذى يوجه إلى عقيدتهم من 
خلال الأكاديميين «المسيحيين» 

الموقع مرجع لكل من يريد معرفة تقاط 
الضعف الأاساسية فى «المسيمية» من خلال 
كتايات الأحدين ويعض السلمين حولهاء 
ومن يريد معرفة معظم الشبهات التى تثيرها 
الكتايات «السيحية» اللتخصصة ضد 
الإسلام؛ وهى شيهات قد يعجب القارئ من 
دقتها. وتدل على أن هؤلاء درسوا! الإسلام 
بالفعل وقهموا الكثير من تقأصيله. 

الموقع مرتبط يشيكة نقاش أسسها 
ع للوقع اسعها «الحوار بين اللسلمين 
والتمارى واللاأدردين» ويمكن لأى شخص 
يملك خدمة البريد. الالكترونى المشاركة في 
الشيكة (حتى لو لم يكن متمكنا من الوصول 
لخدمة الاتدرنت) وذلك من خلال إرسال 
رسالة بيضاء تماما لهذا العنوان: 

كلك هنجهم موطرى- 14010 

وفى هذه الحال ستضله كل النقاشات 
الدائرة على الشبكة من خلال اليريد 
الالكترونى والتى يمكنه بالطبع للشاركة 
فيها من خلال الرد على هذه التقاشات 
بالبريد الالكترونى. وشبكة النقاش هذه هى 
فرصة حقيقية للمسلمين المتنخصصين للرد 
على شيهات ا 
من الشتركين الباحثين عن الحقيقة لإسلام 
بعد بيان الحقائق 
«فاريل تيل» وهو ملحد عام سبي 


القاهرة مصطفى عمارة 

ليس لديه وقت فراغ فدائما مشغول بين 
التدريس أو بين كتبه فى مكتيته العامرة قارتا 
ومؤلفا ومتايعا لكل ما يصدر فى الساحة 
الإسلامية من اصدارات فقهية وشرعية بجانب 
الأدب ومختلف فنون العلم ولبداعاته. 

د. وهيه الزحيلى رئيس قسم الققه الإسلامى 
ومذاهيه بكلية الشريعة يجامعة دمشق نتعرف 
على أقكاره ومرئياته حول ما طرحتاه عليه من 
تساؤلات عبر الحوار التائى: 

© نعم لدى مكتتبة كييرة موزعة بين مقر 
السكن الدائم ومقر السكن الصيفىء اغليها من 
الكتب الإسلامية سواء الفقهية والشرعية وغيرها 
بجائب مختتظف الفروع العلمية الأخرى. وتمثل 
للكتبة باثنسبة لى البركة ومداد الحياة العلمية 
واطلالة النض على الأحدات من زاوية إسلامية 
ورؤية دينية كما وجه إليها القرآن الكريم والسنة 
التبوية الشريفة. 

© اقدرا فى الكتب الإسلامية القديمة كلها 
واختار يعض الكتب المعاصرة لايجاد الحلول 
للمسلمين فى قضاياهم. وتركيزى الآن على 
الكتب الاختصاصية وبالطبع اقرأ أيضا لادياء 
الإسلام كالرافعى ولأنفلوطى والزيات وا مؤرخين 
القدامى والمعاصرين وئن يتحدث عن التيارات 
والتحديات المسلمين. 

© امبتغل القراغ إذا وجد فى التاليف 
والتصتيف والتتحقيق والتجديد والاجتهاد فى 





السئة للثالثة عشيرة ‏ العدد (679) 
3 السيت 10 شوال 3418 7 فيراير 1998 








من خلال بيان مشكلات أساسية تعانى منها فى 
الاعتقاد, وهو يكتب بعمق جعل الأكاديميين 
المسيحمين الذين حاولوا الرد عليه مرتيكين أمام 
اتثقاداته كما ييدى وأضحا فى لوقع هذا ليس 
مدعاة للقول بأتما يقوله «تيل» صحيح.: قهو 
صادر عن فلسقة إلحادية يمتة. بل للقول إن 
للقرصة كييرة آمام الآكاديميين المسلمين لنيان 
الحقائق الإيمانية التى عجز عن تبيانها 
«السيحيونه يسبب التناقضات للتى يعاتون 
مثها. 


«فاريل تيل» لديه مجلة متخصصة بهذا 
الخصوص وشبكة تقاش أخرى على الإتترتت 
لبيان آرائه. 

من للجانب الإسلامى هناك تقطة بيضساء 
تحسب للدكتور جمال بدوى الداعية للعروف فى 
كنداء فعلى هذا الموقع مدخل لصفحة د. جمال 
يدوى وعنوائها «راديو الإسلام» والتى.تحتوى 
على 192 محاضرة صوتية على الاتترنتت مقدمة 
بلغة انجليزية جيدة ويطريقة مناسبة للمسلمين 
وغير المسلمين على وجه السواء. كما أتها ذات 
ركيزة قوية من العلم الشرعى. 

محاضرات د. بدوى تتتاول قضايا التوحيد 
والتبوة والقرآن و«محمد صلى الله عليه وسلم 
فى الإتجيلء ومعتقدات المسلمين وآركان الإسلام 
والتعاليم الأخلاقية فى الإسلام والأنظمة 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى الا 

بالمقايل هناك صقحة شديدة السوء عنوانها 
«الرد على الإسلامء لأكاديمى تصرانى أسمه 
هجوتشين كاتزه.. الصفحة ضخمة جدا وفيها 
آلاف الموضومات ضد الإسلام على شكل 
مقارنات بينه ويين «التصرانية»» من الموضوعات 
التى يطرحها للوقع ردود «نصرائية» مطولة 
للأدلة التى قال العلماء ا مسلمون بأتها تشير 
لذكر محمد صلى الله عليه وسلم قى الاتجيل” 
آيضا يجمع الموقع العديد من الكتب التى كتيت 
ضد الإسلام ومعظم هذه الكتب تركز على طرح 
شبهات حول القرآن الكريم. كما تركز على 
قضايا المرأة فى الإسلام. 

وفى الموقع هجوم شديد على أحمد ديدات 
ومداخل لصفحات على الاتترتت وضعها بكل 
أسف مسلمون خصوم للشيخ احمد ديدات فى 
جتوب أفريقيا دون تدير الضرر الكبير لثل هذه 
الصفحات. 

الطرح الذى يقدمه الموقع ينطلق من حجع 
باهتة يمكن يلا شك الرد عليها وييان ضعفها لو 
ولد ٠.‏ متتكبون فى العلم الفسردى وإلنيان 


0 الصفحات إيلاما موقع «الرد على 


الإسلام وهو مجموعة كبيرة من القصحص التى 


مناظرات حية بين مسلمين ونصارى 





الشيخ أحمد ديدات 


على الإسلام من عربارندوا لل 


د. جمال يدوي 


انعدام العلم الشرعى.. والعبارات العاطفية 


000 


نؤثر 


كتبها مسلمون ا ارتدوا للنصراتية, 
القصص مصنقة حسب الدول التى يتتمى إليها 
هولاء التنصرون (ومعظمهم من الرجال): اإلشرق 
الأوسط (قصص غير محند دول أصحابها 
سوى أنهم عربي). باكستانء الهتدء أقغانستاء 
المغرب, الجؤائر, نيجيريا. الشرق الأقصى, 
أندوئيسيا. 

ويوهجد فى آخر كل قصة عنوان اليريد 
الالكترونى لصاحب القصة: القصص يلاشك 
ليست بصياغة أاصحابها الأصليين لأنها مكتوية 
يلغة راقية وعماطفية ومحورة بطريقة مملوءة 
بالأكاذيب. ويمكن معرفة ذلك بسهولة لمن يتمعن 


سابا على هاخا ات السلمسيل 


قراءة هذه القصص تت تضييع للوقت ومثار 
للألم, إلا إذا كنا تريد أن نعرف الأسباب التى 
جعلت الأمة تفقد بعضا من أفرادها لصالح 
«السيحيةء وأهمها جهل هولاء الأقراد. فى للوقع 
على سبيل الثال قصة «بسام» الذى ينتعى لدولة 

عريية. ويقول إنه أنضم فى شيابه لجماعة 
إسلامية مسلحة درس خلالها القران والحديث. 
ليجد انهما شديدى العدواتية» ويحرضان 
الإنسان على كراهية الآخرين وقتلهم. ذلك حسب 
دعواه. جعله يلحد ويدمن للخدرات إلى أن التقى 
يتصرانى كان مثال الأخلاق الفاضلة. يزعم أن 
جماعته اللسلحة كانت تريد قتل ذلك الشخص 
لأنه ذمى لا يدفع الجزية. 


عنوان الموقع: 0219 طله-/اعه ق1//تطاغط 
عنوان موقع راددو الإسلام: تططا.1200)/متلهخلاع ده سهلقة. بجوم //:صقغط 





عنوان موقع دالرد على الإساذم:: 018 .سستقلكا عست دكسسة. كوم //:طاخط 


وهب الزحيلى. 


المكنبة مداد الحياة العلمية 





د. وهيه الزحيلى 
قضايا المسلمين المعاصرة والدائمة, والقليل جدا 
القيام بشىء من الفسدة أو التنزه لآن الام الأمة 
الإسلامية تحز فى نفسى وتجرح فؤادى وتثير 
قلقى وشؤون حياتى. 
© التليفزيون اغلبه ضار ومشغلة وملهاة. ولا 
أشاهد فيه أى اسمع منه إلا الأخيار» وبعض 
حلقات المسلسلات الإسلامية. لأنه يضيع الكثير 
من الوقت» ولا أحب الغئاء والاستماع إليه ولا 
للوسيقى للحظر الشريعى لهما. 


لا فى حضمم الوجات المتدفقة من الثقافات الغازية لمجتمعئا 
الإسلامى فى الوقت الراهن: يرى العلمساء والفكرون 
والتريويون آن آنجح الوسائل ككافحة تلك التيارات ولحماية 
الناشئة تكمن فى الامتمام باختيار أقضل وسائل التريية 


للأولاد. 


ولإبراز اهمية ذلك أوضح الشيخ عبد الله بن محمد تلنيف 
الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد 
السعوبية أن للإسلام سبقا قى مجال للتربية والعناية بالناشئة 
حيث كان من ضسمن الأمور ألتى عدتها مسؤوليات الآباء والتى 


لا يعذرون يتركها. 


وقال: إن تريية الأولاد ناشئة من حب الإتسان لولده لآن ذلك 
آمر فطري جيل عليه الإنسأن وحتى الحيواتنات فكل إنسان 
- يجب أن يكون له ولد ليبقى ذكره ويرفع اسمه. وعد المئنيف 
أهنية التربية للأولاد ميزة خاصة لهم لأهميتهم فى حياة 
: الإنسان. 
6 وقال: تلك تجد أتبياء الله ورسله يرغيون فى الذرية 
: ويفرحون يهم ويدعون لهم بدعاء طيبء واستشهد بقصة زكريا 
حيث يقول: «رب شب لى من لدنك ذرية طدبة إنك 
1 الدعاى وقوله دفهب لى من أدتك وليا يرثنى ويرث من 
آل معقوي واجعله ربى رضياء». 
وآضاف أنه بذلك يتضح فطرية حب الإتسان فى أن ينجي 
ويخلف من ورائه الأولادء لكن الأمسر لا يقف عنتد الاتجاب 
قخسبء إذ يترتب على ذلك مسؤوليات كثيرة وحقوقا لايد من 
: الوقاء بها تجاه هؤلاء الأولادء ولحل اهم تلك الحقوق وأجلها 


© لقد خيبت الفضائيات ظننا وأطاحت 
بآمالنا وتطلعاتتا فى وجود إعلام قوى معبر عن 
قضايانا موضح رؤاناء ومبين لإسلامناء 
ومصحح لما يقال عناء دون وجه حق ودون أن 
يعرقنا الآخر.. لقد تفاطنا خيرا بظهور تلك 


٠‏ القنوات الفضائية العربية اللتعددة صاحبة 


الارسال على مدى الأريع والعشرين ساعة. لكن 
لاأسف وجدناها تسخة مكررة تتسابق فى 
استضافة من يسمونهم أو يطلقون عليهم 
الفنانين والفنانات ليلقون علينا دروسا وآاقوال: 
وفاقد الشىء لا يعطيه. 

© نعم .. حصة أبنائ وأسرتى ملحوظة فى 
كل حصركة وسكنةء منى العناية بقسر 
الامكان لأن توقير متطليات الأسرة يحتاج لجهد 
دائم» شعورا منى بالمسؤولية الكبرى حول الأهل 
والأولاد فى حياتهم التعليمية آى توفير ما 
يحتاجونه فى زولجهم وحياتهم. 

© إنتى فى حال من التشاور والتعاون 
والتنبيه والتحذير مع الأولاد الكيار, والرعاية 
والتربية على الأسس الإسلامية والنبوية مع 
الصغارء والتوجيه نحو الواجيبات الإسلامية 
لأدائهاء والتقويم الخلقى فى 

© يشغلنى الآن عدا ا م اجبات 
الجامعية والأسرية هو ما يحدث الآن فى 
فلسطين العريي ب 
وشعورى واهتمامى لأآن مخاطر الصهيونية 
كثيرة وشديدة التثثير ويعيدة المدى قهئ تعكس 
السوء والشر والغدر والقساد والخطر الداهم 
فى الاستيلاء والتساط على السلمين ويلادهم. 


تربية 5 الأولاد على إشياع 
البطن والظهر؛ أو توفير 
المركب» أى غير ذلك من 
ستطلبات الجسم ويين 
أن ذلك جزء من التربية. 
الأمور متطلبات أساسية 
أخرى تحول هذا الكائن 
الناشئ إلى عضى تافع 
وإتسان م تكامل 
الشخصية يسعد فى كل 
الحياتين (الدنيا والآخرة). 


بية فهى جزء من دمى ولحمى | 


ودلل الشيخ للنيق على آهمية التربية وخطورتها إن بها 
تتحيد مسيرة المولود وتتيين وجهته العقدية والسلوكية وذلك 
لقوله حصلى الله عليه وسلم: هما من مولود إلا يود على القطرة 
قأبواه يهودانه أو ينصراته أو يمجسانه». ' . 

ومن جانبه أوضح الشيخ عيد الرحمن ين حماد العمر 
الأسس التى تيتى عليها التربية حتى تكون صحيحة ويجب أن 
يتخذ بها الآياء قى تربية أولادهم. وقال: إن من بين تلك 
الأسس ما يرجع إلى مأ قيل الولائة وهو مرجلة ما قبل 


© المواقف المعلمة كثيرة: وقد تعلمت منها 
شينا عظيما, وهى دائما مواقق السهر مع الله 
تعالى أوآخر الليلء لم أدعه سبحاته فى محنة أو 
أزمة خانقة إلا وجدت الله معى: يمنحنى من 
فضله وفيضه ورحمته الخير الكثير.. ومواقف 
الصدق منجاة ومواقف الكذب مهواة. 
© جيل عابث. ضعيف الشخصية, يركض أو 

يليث وراء المادة, لا يعرف الوفاء ولا التضحية 
ولا التفكير قى مصير امته ويلادهء ولا يقدر أهل 
العلم والصلاح والفضل ويؤثرون عليهم آهل 
الهوى والضلالة والاقتتان بمفاسد الدنيا. 

© تمثل لى الأسرة للحبة والعاطفة الصادقة 
والحنان والتعاون وضرورة التضحية والايثار, 
واللعاناة من أجل إسعاد كل أفراد الأسرة. 

© تمثل لى البنت الب والحنان والرافة 
والحرص لى صوتها وحمايتها والفيرة عليها 
لأنها عرض الرجل وموضع كرامته. 

© للزواج عصمة وسكينة» ويعد عن المزالق 
والانحرافات. وأنا مع : 
ملك شطر ديثه فليتق الله فى الشطر الآخره. 

© الزواج المبكر طيب وحسن ومفيد إذا تهيات 
له الأسباب المادية وآلا تهجد شواغل علمية من 
تحصيل شهادة عالية. فالاتتظار إلى ما يعد 
تحصيلها أفضل وأسام وأقوم. 

© أرفض فرص الزواج أو أى شىء على 
أولادى ما لم يكن ذلك ياختيارهم واقتتاعهم. لأن 
الرؤية المستقبلية ويعد النظر يوجب ذلك. فإن 
الحياة طويلة» ولا أريد أن اتحمل مسؤواية أمر 
طويل الأمد. مجهول العاقية. 185 





اطفال يتلقون العلم 


| أن الآساس الثانى هو استحضار ذكر الله عند الجماع وذلك 
لما ورد عن المصطقى صلى الله عليه وسلم: «إذا أراد أحدكم 
أن يآتى أهله فليقل بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب 
الشيطانا ما رزقتتا . فإنه إذا قدر بيتهما وإد لم يضره 
الشيطان» فهذه حمادة للولد من لمسات الشيطان. وذكر أن 
الأساس الثالث فى التخطيط للتريية السئيمة وصلاح الذرية 
هى إخلاص الدعوة لهم وسؤال الله بآن يصلحهم حتى ولو 
كبرواء والأساس الرابع حرص الآبوين على أن يكونا قدوة 
صالحة حسنة فى سلوكهماء وأن يغرسا فى الأولاد أسلوب 


هذا التصرانى درس يسام الإتجيلء والذى 
يدعى أنه شعن يدعظمة التصرائية» يعد 
اعتتاقها. :وبالسلام فى داخلة. فتغيرت حياته 
وترك للخدرات قسلمه والده للشرطة التى 
سجتته لسنة عذبته خلالها يكل وسائل التعذيب 
بما قيها الصعق بالكهرياء والخئق (لا يوجد دولة 
عربية على الاطلاق تعذب معتنقى اللسيحية بهذا 
الشكل) ويعد خروجه من السجن هاجر لأمريكا 
لآن أسمه صار على قائمة المطلويين قى دولته! 

القصة الأخرى نتحدث عن شخص أسمه 
دعيد بد الصليب»ولد فى دولة عربية لاسرة متحررة 

بعض الشىء بالرغم من أن أمه هوصوفية, 

متشددة ‏ حسب روايته ‏ عبد الصليب درس 
فى مدارس «نصرانية» يهدف تقوية اغته الأجنبية 
(وهو أمر متدشركثيرا قى بعض دول العالم 
العربي) قدائرهناك قليلا لكنه تأجاء لإحدى الدول 
الأفرويية 5 للدراسة:؛ دخل فى مناقشات مع 
مدرسيه وزملائه حول السحية. ليعتنق 
«للسيحية ثم يرحل لأمريكا ليحصل على 
الدكتوراه فى الدراسات الاتجيلية: ويؤلف العديد 
من الكتب الأكاديمية ضد الإسلام بالاشتراك مع 
مؤلف اسمه «نورمان جيسلير» منهم كتايهما 
«الرد على الإسلام: الهلال قى ضوء الصليي». 
وعلى الموقع نقاش بين «عيد الصليب» ويين 
مسلم أمريكى (كان كاثوليكيا) اسمه «جيرماه 
ماك أوليف» ولكن النقاش محدود. 

على الموقع الأصلى الذى استعرضتاه فى 
اليداية ردود عديدة جدا لمسلمين حول كتابات 
«كاتز». بالإضافة لرد لصاحب الموقع يهاجم فيه 
«كاتز» والذى يقول بانه يتيع استراتيسية إتظهارٌ 
المسلمين كمخادعين وغير صادقين بينما هو 
نقسه يخادع ويلف ويدور فى كتاياته, فيما يقدم 
«كاتزه عدة مقألات عن «اضطهاد المسيحيين فى 
الدول الإسلامية». ويقدم صاحب الموقع (مجهول 
الاسم) وثائق نثيت ثبت أن «الدول المسيحية فى كد 
من اصضطهد الثاس عير العصور». 

هناك أيضا كتايات أخرى كثيرة ضد الإسلام. 
منها ما كتيه فى الصفحة الأكاديمي دجاى 
سميثه والذى هاجم مسائل الإعجاز العلمي فى 
القرآن الكريم بما فيه رده على عالم الأجئة 
الالانى الذى دهش بروعة الوصف القرانى لنمى 
الأجنة . مسميثء طرح 71 مسالئة:؛ ومناك 
مسلمون ربوا على بعضها من أبرزهم مشعل بن 
عبد اللهء لكن الردود تيقى بحاجة ير الأمر 
ويد لا د ا د 
للسلمين عليه هناك ردود للسلمين منحرة 
«القرآنيين» الذين ينكرون الحديث التبوي ليم 
يشوب الردود رؤاهم الضالة, وهناك من 
المسلمين من يرد على هؤلاء على نفس الصصفحة. 








اليه 


٠ 


«ب. نيوتن» كتب فى الصفحة عن القران» 
وما ادعاه من أخطاء د تحوية ة ولغوية 7 
الشرآن. وطرح مسائل تشعلق بقصة 
القرتين (على آساس أنه الاسكتدر ا 
وهناك من يرد عليه فى كل هذا 

«د. رويرت مورى» هاجم الإسلام يعدد 
هائل من اللقالات وهى أضعف من سايقتها 
وفيها الكثير من الادعاءات غير الممحيحة. 
والواضح بطلانهاء ولذا وصمله تصيب غير 
قليل من الردود. وحاول هى أيضا الرد على 
هذه الردود. 

هناك أيضا مواقع تهاجم موقف الإسلام 
من زواج المسلمين بغيرهم ومواقع لجمعيات 
مسيحية إيرانية. 

هناك صفحات كثيرة لمسلمين ترد على ما 
طرح من مساثل وجود العبيد فى السودان» 
والريط بين الإسلام والارهابء وصفحات 
حول المرأة فى الإسلام ومقارنتها بالمسيحية 
من وجهة نظر إسلامية, وصفحات أسلمين 
أمريكيين حول عظمة القرآن: وصفحات 
حول الكعبة المشرفة» وصفحات حول عيسى 
والانجيل» ودليل حول تكتيكات النصاري في 
الدعوات التنصيرية وضمعه يهودء بالإضافة 
لدليل آخر كتبه مسلمون. ْ 

ويوجد بالإضافة لكل ثلك مواقع 
لأشخاص حاولوا الامساك يالعصا من 


مرة أخرى أشدد على أن هذا الموقع 
فرصة ممتازة لبيان رأى الاسلام والرد على 
التصارى والملحدين وواللاأدريين» ودعوتهم 
يشكل يتلافى فيه بعض الأخطاء البارزة لمن" 
يردون فى الصفحة. 

من هذه الأخطاء مثلا ما كتبه «تاأمر 
هادى: يرد على شبهات حول القراءات 
ليقول فى رده «هناك حديث لا أتذكر نصقه 
ولا أعرقف مدى صحته» وهى عيارات تكثر 
فى ردود المسلمين الذين لا يعتمدون على 
مرلجع فى ردودهم.ء ولا يملكون رصيدا من 
العلم الشرعى؛ بالإضاقة لخطا استخدام 
كلمات لا يقهمها إلا مسلمون مثل «صحايى 
» ودكتاب الله» و«دشركه بالتقظ العريى 
وحروف اتجليزية. الخطأ الآخر الهام الذى 
تقع فيه هذه الردود هو التركيز على الرد 
على اتهام الطرف الآخر بالنوايا الخبيثة فى 


للقدمة الأمر الذى لا يحبه القارئ الفريى 
بالتاكيد. 18 


-_ 


دركز نهر يدي رج أعمارأوكرانى سم 


موسكو_عبدالله حسن 


يحتل المركز الثقافى الإسلامى فى 
العاصمة الأوكرانية دكييف» مكانة خاصة فى 
حياة المسلمين هناك منذ تأسيسه فى اول توقمير 
عام 1991م: وروى مديرة 


الصلوات فيه. لكن الإسلام 
لايمس الجائب الروحى 
لحياة الناس فقط لأن 
الحضارة الإسلامية عالم 
قائم بذات لا يعرف السلمون 
فى «كييف» شيثا عنه. ولهذا 
المدينة, جرى تفسيس الركز 
الثقافي الإسلامى أيضا. 
وقد جرى ذلك بعد عوبة أول 
فوج من الحجاج الأوكرانيين 
من الأماكن القدسة قى المملكة العربية السعودية 
ألذين هالهم ما شاهدوه فى أيام توافد ضيوف 
الرحمن على مكة المكرمة والمدينة المتورة. 

ويؤكد أمير حكيم على أن الغاية من تفسيس 
المركز ليست الحلول محل الإدارة الدينية 
للمسلمين فى أوكرائيا يل مساعدتها فى توعية 
المسلمين واطلاعهم على حياة الناس فى العالم 
الإسلامى. وإقامة علاقات مع الهيئات الثقافية 
الإسلامية في البلدان الأخرى. وقد عمل المركز 
على ترسيخ المقاهيم السامية للإسلام الذى هو 
دين التوحيد والسلام, وتعريف المسلمين بأن 


9] الزواج. فالأساس الأول 

هى حسن اختيار الزوجة 
الصالمة وفق 
مواصفات الشرع 
أ المروفة (ذات الدين. 
]| ذات أصل ش ريف 
صالح. خلق رصين) 
وتضاف الممر أن هذا 
الأساس قد ثبت بالفعل 
أن للوراثة شأنا كبيرا 
فى أخلاق الأبناءء وكما 
ورد عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: 
«تخفيووا لنطقكم 
واتكحوا الآأكقاء فَإِنَ 
العرق دساس». وذكر 





كلمة «الجهاد» التى يراد تشويهها فى بعض 
وسائل الإعلام لا تعنى أيدا محارية اتباع الأديان 
الأخرى واستياحة دمائهم. لذا فإن الأمداف 
الرئيسية للمركز الإسلامى هى إقامة اتصالات 
بين المسلمين فى «كييفء ولخوانهم فى المدن 
الأوكرائية الأخرى وفى 
العائم الإسلامىء والمساعدة 
فى تعليم آصؤل الدينء 
وإقامة المعارض وعقد 
الندوات والؤتمرات 
الإسلامية. كما ساعد 
للركز قى أيجاد عمل 
للشباي المسلمين يعد 
تخرجهم فى المعاهد. ويجرى 
اتصالات يشان ارسال قوج 
من الشباب للدراسة فى عدد 
من الأقطار العربية ولاسيما 
قى المعاهد الإسلامية 
الكبرى. ويعمل المركز على 
الساعدة إلى 

العتاجين والمرضى 
والشيوخ العجزة: وكذلك تقديم المساعدة فى دقن 
الموتى وفقا لأحكام الشريعة: والعناية بالمقبرة 
الإسلامية فى المدينة. 

وشارك المركز فى مؤتمرين دوليين بحثت 
فيهما القضايا الإسلامية. ويتولى المركز 
الإشراف على القرقة «مناجاة». ويدعم للدارس 
الإسلامية. 

وينوى امير حكيم: وهو رجل أعمال تاجح. 
افتتاح شيكة من المحلات التجارية لبيع للواد 
الغذائية واللحوم (الذيح على الطرن يقة الإسلامية) 
والكتب والمطبوعات الإسلامية. 88 


التتبيه على الغلطاتٍ والأخطاء. وأضاف العمر أن الأساس 
الخامس حماية الأولاد من جلساء ورفقاء السوء ولو كانوا 
أطفالا صغاراء يحتر الآياء من ترك الأولاد فى لحضان 
الاجاني الذين لا يريط بيننا وبينهم صلة العقيدة ووحدة القيم 
والميادئ. من جاتب آخر أوضح الشيخ عبد الله ين عبد 
الرحمن التويجرى أن تريية الأولاد ليست خيارا يتخذ به الآباه 
أو يتركونه, فإنما هو تكليف من الله عز وجل لعباده, لقوله: ديا 
آيها الذين امنوا قوا آنفسكم واهليكم خارا». 

وقال التويجرى: إن معنى الوقاية من النار تكون بحملها 
على الطاعة وتجتيبها للعاصى. ووقاية الأهل والأولاد تكون 
بحملهم على طاعة الله وتجتييهم مناهى الله ورسوله. 

واضاف أن مما يوصى به الآباء تجاه الأيناء غرس التوحيد 
فى تفوسهم أسوة بإبرافيم عليه السلام حيث يقول الولى عنه: 
«وإذ قال إدراهيم لأبيه وقومه إذني براء مما تعبدون 
إلا الذى فطرنى فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية فى 
عقبه» أى ذريته وهذه هى كلمة التوحيد. 

واردف التويجرى قائلا: الذى يوصى به الآياء والأمهات 
تعظيم الله واياته قى نفوس الأبناء كما حكى الله ذلك عن 
لقمان: ديا بنى إنها إن تك مثقال حبة من خردل فنكن 
فى صخرة أو فى السموات أو فى الآرض دأت يها 
اللهء. كما يوصى الآيوان باستغ لال الناسبات فى غرس 
العقيدة والخلق الطيب كما قعل يعقوب إِذ جام الموت ولم 
تشغله سكرات الموت عن استغلال تلك المناسية حيث يقول الله 
: «أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه 
ما قعبدون من بعدى قالو! نعبد لهك وإله آبائك: قذلك 

تربية الأولاد على التمسك بالإسلام والثبات عليه ل 





تلم المسلموة وتنظيم حملة توعية إعلامية, فى الوقت الذى يستعد وكانت محكمة بريطاتية آدانت عا شاب لهن الجهات 1 580 ش الحديثة . : 
دمعي فيه زوجان آسيويان, وهما محدم يشير (45 عاما) ققل شقيقة زوجته لهرويها من منزل عائلتها التى ا الجوء إليها فى. فولةاإاة 
(] يركز الإعلام البريطانى على ما يسميه الزواج وشيخة خان (40 عاما) لمثول أمام المحكمة بعد ديرت آمر ترودجها من شاب لا تروده. وزعمت صبيقى 1 نه «فى كثير من الأحيان ل تكون | اد قا 
المرتب أو الاجبارئه تحت زعم أن أسرا آأسيوية | اعتقالهما فى مطار مانتستر, يتهمة احتجاز اينقهما | وقال شامشاد حسين الذى يعمل فئ مشروع | القضية عبارة عن زواج منظم وإثما تماك اصيادع ال سر يو عاضا مقت ١‏ 
تعيش فى بريطانيا تزوج بناتها قسرا من شبان البالغة من العمر 17 عاماء ووجهت إليهما تهمة تطوير المراة النسيوية فى كيلى إته تعائل مو . 0 0 ' قيل 

اسيويين بعيشون فى البلاد التى ترجع جذور هؤلاء 


أرتكاب أقعال مؤنية بحق حياة شخص 

وكانت وزارة الخارجدة اأضطرت للتعامل فى العام 
الماضى مع 200 حالة تخّص فتيات بريطانيات من 
امل أسيوى» قم أخنهن إلى باكستان الحداركن عع 
الزواج من شيان تم اخديارهم وفق رغية ذود أن القضادا : : 

ودعت الوزارة الفتيات الآسيويات إلى الاستفاظ تخييد عيد 0 
يجوازت منفرهن: والحرص على أخخذ عنوان اه 3 
0 الدربطانية فى انبد الذى يسافرن إليه 

جوع إليها عند تعرضهن لأنة مشكلة عاكلية. 
امل اجتماعية فى مركز رعاية النساء 


مع قضية فتاة عمرها 5 عاماء هريت من مطار . | 9 3 
مانشصتر إلى ملجا النسباى يعد أن لاحظت أن والدهاً 


و ب 0 ده 
وضح متحدنث ياسع غود عو 


الينات إليها. 

القضية في جح قيقتها أن تلك الأسر تعمل غلى 
حماية بناتها من الوقوع في علاقات ترفضها القيم 
الإسلامية وتقاليد المجتمعات المسلمة, ولكن وسسائل 
الإعلام البريطانية, جعلت المسالة يمثاية معاملة 
سيئة من الآباء المسلمين لبناتهي وأكدت تعاطقها مع 
الفتدات المتمردات على قيم وتقاليد للجتمع المسلم. 

وفى هذا الاطار اصدوت وزارة الخارجية 
البريطانية ارشادات جديدة للفتيات الأسيويات 





طويل وشاق لتوحيد جزيرة ة العرب ديم 
الام فى الأفق أفول دولة الخلافة.- ر: 
الشمل وتوحيد الكلمة وإعلاء رأ 8 0 : 
00 ف 
ل هس التاريخ الذى لا 
1 أن يتجاهله أهل 


القضبية. 2 
وفى بعص الحالات نتعرض القتينات الوق 1 
يخالقن رغبة أسرهن للخطف أوالقتل. 0 1 
وتقول شاهين خان (29 عاما) إنتى تَعَيْش من 
2 إنه قبل عشر سئؤات 
حاول والدها لجبارها على الزواج من شاي اختباره 
لهاء إلا إنها كانت اكثر حظا من عيرفاء حتث 
عائلتها مارست عليها ضغوطا نفسية ولمْ تحاول 


مقشين على انق هن آز أها الآقسيويات فى «كيلى» غرب «يؤوركشايرء إن نصف | والمصايقاتء إن تعليمات وزارة الخارجية ليست | اجبارها بالضّره ا 
اللولتى يغشين على انفسهن أن ن يجبرهن اهاتيهن الفتدات الصغيرات فى الجائية الآأسيوية يواجهن ‏ كاملة. مشيرة إلى أنها تحتر الفتيات من الزواج ١‏ واضاقتد أحيانا امتقد ان وافدتي سعيذة فى" 
جاعت هذه الخطوق والتى تتضمن اصدار نشرات «الزواج المنظم» أودالأجبارع». 1 المتظم لكنها لا تعرض عليهن المساعدقة ولا توضح بداخلها لاننى ثرت على هن التقاليد» 19 . 


خدمة:! والسلمد 
0-0-0-2 الانجازات والخدمات.. لم تقق عند الحد 


اعلداوعلى لمسلمين فى, كولورادق, 





واشنطنعماريكار 


<< ا تعرض المركرّ! بمديتة 
«قورت كوليتس» » بولاية دكولورادو» 
الأمريكية لاعتداء فى صياح يوم عيد 
الفطر, وهو الاعتداء الثانى الذى يتعرض 
له المسجد بعد الاعتداء الأول الذئ حصل 
فى صياح دوم عيد الاضحى الماضى. 

ويعتقد أن الاعتدائين» اللذين لم تتمكن 
الشرطة من تحديد هوية فاعلهماء ثما علي 
ايدى مجموعات بة قى المدينة 
اختارت هذا الوقت (قدل صلاة العيد) 
لاستفراز المسلمين والتعبير عن رفضهم 


ا كان من خلال تحطيمح ياب 
اللسجد باستعمال خرسانة ضخمة, يؤكد 
البوليس أنه لايد من وجود مجموعة من 
الأشخاص لحمنها واسمتعمانلها بهذا 
للشكل إلا ان الفاعلين لم يتركوا اية آثار 
تل 


عليهم. 

واعلن المركز الإسلامى الذى يصلى فيه 
حوالى 1200 مسلم عن جاكزة 1000 دولار 
من يدلى باية معلومات عن المجرمينء كما 
شن مجلس العلاقات الإسلامية الأمروكية 
(كير) حملة إعلامية لهذا القرض. 

الجدير بالذكر أن ولاية دكولورادو» 
شهدت قبل فترة حدثا عنصريا ضخما كان 
حديث وسائل الإعلام الأمريكية, حين قتل 
مسلم موريتانى برىء على يد آمريكى من 























مستهد للموت؟. 






حليقى الرؤوس. الآمر الذى آثار بعض 
الاضطرابات فى الولاية على إثر تنكم 
واصير الركيس الأمريكى استتكارا رسميا 


ا المورنتاني, واسمه عمن ديا (38 
عاما) كان يسكن فى مدينة «دنفر» أكير مدن 
ولابة «كوئورادوء بعد أن جاء مهاجرا من 
مورمدتانيا منذ فترة ليست بالطويلة, 
وييثما كان بقف فى محطة انتظار 
للباصات قبل منتصق الليل بقلدل» واجهه 
شاب عمره 19 عاما لنقتلاء ونيصيب 
ممرضية امريكية حاولت إتقاذه من جراح 


خطيرق 

وآخبر ه«ناثان ثيل» | الصحقيدن بعد 
القيض عليه يانه قتل عمر لآنه «أسود» 
وياثه وجه مسدسه لعمر وقال له هل اتح 
عمر أجاب بد 
«وحينها قلت فى نفسى دعنى فقط أطلقٌ 
الثار عليه عمر خلال تلك الايام كان يعمل 
جاهدا لتوقير يعض الال الذى يساعده . 
على إحضار أسرته من موريتاتيا لتعيش 
معه فى أمرى ولكنه قمتل ديسيي لون 
بشرته فقطء حسب تصريح نهاد عوض 
الرئيس التنفيذى لمجلس العلاقات, 
الإسلامية الأمريكية. 

وحضر مملاة الجنازة على عمر فى 
المركز الإسلامى بجمعية المسلمين 
مد كولورادوه عمدة مدينة «دنفر» ومعظم 
المسؤولدن فى الولابة. إلا 


0 ليون عنوا فى معرضالقاهرة لكاب 


آرائه حول «الأساطير المؤسسة للصهيو: 


برسي اسح الخلمس من براي 
معرض القاهرة الدولى للكتاب وبشارك قيه 
0 ناشر! من اكثر من 50 دولةء دعرضون 3 
ملابين و700 الف عنوان فى مختلف مجالات 

اع ل المعرفة والثقافة. 

تعرض أول دائرة معارف إسلامية التى 
أصيرتها إحدى دور النشر الهولندية, واعندها 
مستشرق اوروبىء وكانت صدر منها 6 أجرّاء. 
ولم تستكملء, فتم استكمائها إلى آخر جِزء 
فيهاء وهو الجزء الثلاثونء وراجعها شيخ 
الأزهر د. محمد سيد طتطاوى وتعتير أهم 
مرجع إسلامى فى القرن الحادى والعشرين, 
وتنكون من 30 حِرْءا وكشافا.. كما سيتم عرض 
امهات الكتب. 

اللعروف أن الكاتب الفرتسى رو. 
جارودى يشارك فى فعاليات التدوات ات التىّ 
ينقلمها المعرضء حيث ستقام ندوة كبرى عنه 
نهم كبار المفكرين والكتاب وا مثقفين من مصر 
والعالم. 

وقال د. سمير سرحان رئيس الهيئة المصرية 
تلكتاب ب ووئيس اللجنة نه الاستتشسارية العلبا 
للمعرض: إنه تنظم العدمد من الندوات الأدبية 
والثقافية حول القضايا الثقاقية والأددية 
الكتح التى تهم العالم العربى ومستقيل 
ثقاقته. 

وأوضح ان الندوة الكبرى التى ستخصص 
لروجيه جارودى الذى يحاكم فى فرتسا بسيب 


سرابيفو.نورالدين صالح 

يعتير أطفال البوسنة اكبر مشكلة 
تواجه المجتمع اليوسنى, قعدد كبير منهم 
ققد أبويه, ومنهم من فقد جمبع أقراد 
عائلته وعسدد آخر ولدتهم النساء 
والفتيات المغتصبات يدون أبد 

أصيح هؤلاء الأطقال عالة على المجتمع 
.البوسنى المسلم وعلى الحكومة التى 
تفتقر للمال لوضع درامج خاصة المساعدة 
اطفال البوسنة, ولذلك فهم طبقة اجتماعية 
خاصة فى المجتمع البوسنى تحتاج 
لدرئسات خاصة ومساعدات آكير 
لابنحرقوا أو دباعوا فى الأسواق العالمية 
كما حصل لبعض منهم. 

هناك ملأجئ خاصة نتلمتها و 
والمنظمات الإنسائية الدولية لهم نكن 
كشيرا! من اللأظمات تخقى بين طياتها 
اشياء كثيرة تحاول إخفاعها عن الإعلام 
وعن الحكومة البوسنية. 


الأدياء والشعراء ؛ والعلصاء والمقكرين وأيضا 
الأدياء الشبان. 

وتناقش الندوات السوق العربية المشتركة 
والعولمة وتحدداتها والارهشاب والتكتلات 
الاقتصادية العامية وكيقية مواجهتها. : 

ولأول مر: ة سيتم تكريم كتابات تحت 
«الثلاثين» أ شباب الأنباء الثين دعيشون 
عصرهم ويكتيون ويفكرون ياسلوب العصرء 
وهو ما يمتل قفزة جديدة قى لبدعات هؤلاء 
الشباي. 

كما سيتم تكريم المثققين والأدياء والمفكرين 

من خلال اخقيار 20 كتايا ومؤئفا فى مجالات 
الشعر والقصة والعلوم وفى مختدف العلوع 
الأخرى» وتكريم مؤلفى هذه الكتب وناشريها 


ويشارك فى المعرض الذى يستمر المعرض 
لمدة أسيوعين لأول فرة ناشرون من جصيع 
الدول العربية, وتمنح خصومات قى اسعار 
الكتب تتراوح بين 10 و50 . كما تضم 
الندوات عندا كبيرا من المقكرين والكتاب 
والأدباء العرب.. كلا 


الحرب البوسنية تعتير منقردة فى أسلويها 
البشع الذى اتبعه المعتدون ضد المسلمين 
والإسلام فى اليوسنة, فقد امغختصيوا النساء 
والفتيات اللولتى احتجزن فى معتقلات خاصة 
جرت فيها اغتصابات قردية وجماعية, ولم 
يطلق سراح هن حتى حملن واقترين من 
الولادةء ولذلك لتبديل السمة الديموغرافية 
لسكان البوسنة, عن طريق زيادة الاطقال غير 
ا مسلمين كما هو المخطط المرسوع صد مسلمى 


البوسنة, وبعد اطلاق سراحهن قام عدد كيير | 


من الأمهات يرمى صغارهن لأسباب اعتيرها 
الأطباء (نفسية). لأن الام لا تردد أن ترى قى 
طقلها عدواء وكى لا تتتكر دائما النحظات 
المؤة التى عاشتها قترة من الزمن. 

وينقمم آطفال البوسنة إلى 5 فكات هى: 
اطفال في ملاجئ حكومية ترعاها الدوئة 
البوسنية بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية 
واللاجئين. وأطفال ترعاهح منظمات إسلامية 
بوسنية لا علاقة لها يالدولة تتلقى المساعدات 
من المحسئين ومن هيئات إسلامية, وأطفال 
تبنت رعايتهم عند من المنتظمات والؤسسات 
المسيحية فى أورويا وخارجهاء وأطقال فقدوا 
منذ لحظة ولادتهم خاصة إذا كانت الولادة قد 
تمت خارج البوسنة ولايعرف عنهم أى شىيى. 
واطفال تينت رعايتهم بعض الحكومات 
الآوروبية رسميا وما زالوا خارج البوستة. 

وبالثسية للفذة الأولى فرهم الإمكاثيات 
المحدودة لحكومة البوسنة, تحاول قدر الامكان 
تاهيلهم كلاندماج بالمجتمع اليوستى ياشراقف 
اختصاصيين مهمتهم تاهيل الأطقال للعيش 
دون أم أو أب. لكن الحكومة تواجه صبعويات 
كثيرة خلال هذه البرامج لآن المجتمع الدوسنى 


١ 5‏ السنة الالثة عشرة - للد (679) الشيت 16 شؤاق 1418 7 فيراير 1998 ١ ٠‏ 





سلمونيجيريائقه تقسوافى تعديد عيد الفطرا... . 


الثلاثين, فإكمال الشهر 301 يكاد يكون: مسستيعدا عد 

وبسيرون على هذا النهج اكثر من 40 غغنافاء وغالبية 
أصحاب هذا الاتجاه فن شمال نيجيرياء واتجاه يرى انه 
لابد أن يكمل رمضان 30 يوما وأن أى قول او رؤية قيل | . . 
8 لابد من الحنر والدوقى متاء وأصحاب هذا الإتجاه |. 
' | غالبيتهم من جنوب نيجيرباء وهم يخددون يوم بداية 
1 


ا قامت حركات نشطة من الشباب والمقكرين والعلماء 

والمثقفين بجهود حثيثة وملموسة. قى هذا ا مجال: وتم 

العلماء على مائكدة مستديرة للتباحث والتقاهم' | لد : 
وتبآئل وجهات النثر للخروج بنتائج عملية اللحد من 1 


لاجوس_الخضرعبد البلقى 


1] شهدت الساحة النيجيرية نزاعا بين العلماء بسيب 
إثيات دخول شهر شوإل وتحديد يوم عيد الفطر, مما - 
أدى إلى انقسام المسلمين إلى مجموعتين حيث اقطر , 
عدد كبير يوم الأريعاء ومجموعة اخبرى اقطرت يوم 


أعلن ثيوت دخول شهر شول الأمير شيخ بونو . 
اعتمادا على شهادة عدد من ا مسلمين, لكن للاصصف لم . 
يقطر يذلك البعض لعدم الاقتناع بمصداقية الرؤية. 

وتجدر الإشارة إلى أن الظاهرة ليست حديثة عهد, يل 
قديمة ومتشعبة إذ يسود الساحة الإسلامية فى تيجيريا 
اتجاهان متناقضان» اتجاه يرى أن شهر رمضان يكون 
25 دوما بشكل مستمرء قلايد أن يرى الهلال ليلة 





مر وج رار لا 


1 يلغته قى عهد الإمام للؤسس .. 
0 ا 0 والعطاء اللامحدود. قكان لسعود 

ومن بعده فيصل قخالد اسهامات لا تال محفورة في ذاكرة 

لا يتلل من شأتها ما تحقق من إنجازات فى عهد خادم الحرمين 
الشريفين الملك قهد بن بعيد العزين 

داخل يلاد الحرمين وخارجهاء والتى لا تزال تشمر قد وتشمس رقم 


. واصل الأئمة من آل سنعود 
الأمة. 


تصيره الله التى توالت فى 


حسد الحاسدينء وإعراض الشانتين. 
دولة إسلامية حديثة ثايتة الأركان وارفة الظلال تضرب ا 


آٍ قهرت اللدونه 


.للق على أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان؛ 


_ امس 





الخاطثة عن الإسلام 


بنية | جوهانسبرج.المسلمون 


لاعبر رئيس حتوب افريقيا دنكسون 
مانديلاء عن أسفه لما يشاع عن افكار خاطكة 
عن الإسلام. 

تذاول مد ما اسسهم به المسلام فى ثرا 
جنوبٍ اقروقياء منتقدا النظر إلى 


اقمع 
ا مستمرة التى أقامها ال مسلمون مع بقية أجزاء 


القارة يمكن ان تزدهر وتثرى دولة جنوب 
أفريقيا يدون قيد بعد أن تحررت تلك الدولة 
من نظام الفصل العتصرى. الا 


يلب علبه الطايع الإسلامى الشرقى وليس 
الأوروبى: ولذلك نتخوف الحكومة من بقاء 
عقدة الوالدين ندى هؤلاء الأطفال وتحولها إلى 
عامل نفسي له دور كبير له اثاره السلبية على 
مستقيل هؤلاء الأطفال- 

ما القئة الثانية قهىء كما يعتقد اطباء 


قالفاملون ضمن تلك المنلمات تبرعوا 


. بخدمتهم وتقديم المساعدات لهم أثناء الحرب 


واحتضونهم فى بيوتهم دون مقايل وحين 
تمكنوا من الحصول على معض المساعدات 
المادية قامو! يفتح مراكز رعاية خاصة تحمل 
الطايع الإسلامىء لاتختلق حياتهم فى هذه 
المراكز عن الذين يعيشون فى كنف الوالدين». 
ووضعهم مشايه تماما لآى طفل عادى. 

آم الذين تبنت وعايتهم منظمات مسيحية 
من اوروبا وخارجهاء فهم فى وضع آخر 
مختلف عن اشقائهم فى البوستةء قهى تعتمد 
على تربيتهم 0 تم تسميتهم 
ماسماء ور ممت و يتم تعليسهم لعتهمٌ 
البوسنية ليبعدوا عن أنكانهم فى يوم من 
الأنام العودة إلى البوسنة. 

وحتى ان لم يتم إحدة أطفال إلى الموسفة 
بححة أن الظروف لم تتهيا بعد لعيش اطفال 
اليبوسنة فى حو آمن. 

وتقوم المنظمات المسيحية يتعليمهم الديانة 
السيحية باسائيب مخنتفة, قبيعص المنظمات 
تعمد إلى الشكل المياشرء : والبعض الآخر 
امشحة تطديق التريج المهود لهزة الهيكلت 
والذى تعد أنه لا يمك مخالفم 


' رئيس الدولة يدم وللتعايشمع السلمين.. . 
.ازول لايق ملةيد - 


ل امسندية ا تبسن 
غقيرا 


ية هويا د على 
الهواء مباشرة من مسجد بلال فى داخن» لأول: 
مرة قى تاريخها كيادرة حسن نية من حكومة 


التطرف وهجماتهم صضد الاجلتب وخاصة 


:امتاات ساحة أكاديمية أكلك فهد فى مدينة 


«بون» بالمصلين: وطالب إمآمها المسلمين 
بالثيات على العقيدة وانحافظة على الصلوات 


الخمس والصيام والركاة والعفاف وتربية 1 


ثاب سلموز يتجوز من مفتصيان البو 


ويؤدى هؤلاء الأطفال الطقوس والعبادات 


المسيحية رغم معرفة المنظمات الأوروبية يافهم: 


الحقيقى لهؤُلاء الاطفال ' 


لا دعرق أحد العدد الحقيقى 


١‏ مناشرق فالدول الإسلامية 
اقلدات مسيجية تنقل قذاس الأحد على الهواء 


: 3 رسالة إل للمطمين في نتيا متاقع فيي | اصحاب الأعمال عن الإسلاميت رطمم مه 


أولائهم على تلكء لآن الوند الصائح هو من 
عمل المسلم الذى لا ى .. وطائب المسلمين 
فى الجزائن واقغاتستان, محقن دماء إخواتهم 


| كيم القناة الثالثة فى التليقزيون الاماثى 


“واشكرهم 
اليد على الهواء سل اشرق وقال أحدهم إتها 


ا العيد على الهواء 
التى يوجد فيها 


مياشرقء ونحن نتمنى ان نترجم بعض الاحيان 

خطب الجمعة إلى الأكانية, حتى نبين 
المسنيحيين فى المانياء أنتا اصجاب عقيدة 
توحيد خالصة ولاايوجد في ديننا أى دعوة 
للعتقد 


ووجه الرئيس الآكانى 





بمناسية انتهام شهر يمان لليارك. سا 





- فن اليُوسنة وتغديم التسهيلات 


من اليوسنة إلى بعض 85 للولادة 


لآن الكثير من المغتصبات ارادن:إخفاء ذلك عن |..! 


توبهن مما ساعد المنظمات المسيحية على 


إحَقاء الأرقام الحقنقية لهب ويقدر هذا العددٍ ل ن 
إلى :| عليلة فترة الحم كت لوده اخلوا الس الآطقال 


إلى ملاحى خاصية, 


,على 
|1 | لديدية بها لبقو إمجات فى لبرة 


المسيحية تعائلات من اورويا وامريكا يتيتى |. «مسمية: / 


عدد مشهم بغض النظر عن رفض السلجنات. 


مي اي القتى ا الب سميق' 


أ 3 لي لس ليد المجستى على رن 
| : 


العامة داق 
2 إلتى كاتت تعيثبها' اللغتضيات |. 





قفتوة: ميكوفينئن ب م يدآت الفتيات المقخقصيات, 
| 7 ج تدريجنيا فى 1 


بسنىء 
ويعضهن تزوحن من شباب مسلم آرانوا أيضبا 
مساعدة المقتصباتم وبعض هؤلاء الأزوا ج 


1 قبنوآ كفانة الاطفال المولودين فصيجة 


الاغتصناب. 

0 وهتاك آمهات احتفظن يُصغارهن دون تدخل : 
:| أى متتنمة اوالحصول على آى مسباعدةق. 
1 ويعمل بتمضهن فى المصائع ووظائف الدولة 


-لدتمن من الإتفاق عِنيهم. 
م أن ونين النوسنية الووروثة 





كيم محم رعس تمل انفضا اإسلدن 


:فى مسنة دكدب تاون» بجنوب افريقياء يهنثه 


فيها باختياره عضوا فى المجلس التاسيسى 
لرابطة العائم الإسلامى. مشيدا بجسهوده فى 
مجال الدعوة. 

© صالح اسماعيل صائح مساعد نائبي 
رئيس الينك الإسلامى للتنمية تراس بعثئة 
البنك التى زارت الصومال لاجراء دراسسة 
ميدانية لتقييم الوضع بعد كارثة الفيضانات 
والإمطار التى اجتاحت الصومال فى الأشهر 
الثلاثة الماضية, وشملت الزيارة محافظات 
مقديشو وكسمايو وجوهرو ويلدوين. 

© تم توزيع أكثر من 7 آلاف نسخة من دديل 


كعءق2:8 كدمنعلاع1 عنسعاكر © عةنه2 والذى 
اصدره مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية 
«كيرء وذلك على مئات الشركاتء ونقدت 3 
طلبعات من الدليل خلال 7 شهور, ويهدف إلى 
تعريف اصحاب العمل بالاسلام وحقسوق 
الموظقين المسلمينء ونشر معلومات دقيقة عن 
الكثير من القضايا الإسلامية التى تتعلق 
بشؤون العمل بما ينص عليه اللستور 
الأمريكى. 2 


عن يوغوسلافيا الشيوعية السايقة, تعطى- 
يميا مطل إلى امه فغط ويفقي: 
1 افج صعويات أمام 
الأم إمس) تقول إنها لاخضاف على.. 
نفسها لآن جرى تعتيره قضاء 
بدا سؤر ب 


الحدائق وال العم 1 د 3 

طفلها سيواجه مشاكز فق ية كيد 

عندما يعرف حقيقته. 5 وق 
وذكرت ان المتدكلة المادية التى 


مشكلة كبيرة اخرى لاتقل عن مشكلة 
اللقتصنا 5 


لافقا وى مش 














"الع ية؟ واااو دي 


